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HI Cede algouer* 
no d’una città li- 
bera è necclTario 
c’habbia generoli 
gli fpiriti : e> per- 
che i'Hiftoria Roi* 
mana è nobile IH* 
molo per eccitar- 
li » a voi > che reggete nel fupremo luo- 
go la noRra , ne dedico io quella parte» 
che n*hò potuto comporre. Ciafeuno 
è debitore alia Tua patria della moneta, 
che può pagarle. Voi v'affaticate per 
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effa co i fatti 5 & lo m'adopero con lei 
parole: dalle quali però chi patifee fra 
noi difetto della magnanimità Roma- 
na può riceuer aiuto per acquiRarla $ e 
quegli 9 che 1 ’hanno acquidata» rinouar 
propofto per mantenerla .. Pefamifo- 
lamente , ch'io vi prefento comincio 
quel ch’era ragione ,che v’offcriffi fini- 

^ to ; ma rinfcrmità del corpo m’hà fo* 

fpefo la man dallo rcriuere$e la lun- 
ghezza dcIFopera m ’hà tolto Topinion 
del finire . Scufatemi , vi priego , o nò- 
bili Campioni della libertà Gcnouefe: 
Ci fc’l mio libro non ha quelle circodan- 
ze, che , per aggradimi , bifognerebbe, 
degnacelo nondimeno della protettion 
vodra , penfando che chi l'hà fcritto 
non è mai danco di pregar Dio per la^ 
falucc della Republica, che voi gouer- 
naie, e per Pedalcacion della pcifona^, 
che fodencto. 
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AD tAN TONIO CESA' 

SVO F:RjIT ELLO. 
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0 dulito d' hauer dts 
dicalo •vii libro alla 
noftra Refuhlica^t 
che corrijpoda foco 
al fuo merito. Vaio 
rofi fono i Signori^ 
che la gouernano ; 
e debole è r artificio, 
che Vhà comfo fio : onde, fe debbo riufeir’^ 
ne con honore, è neceffario^ o Fratello , che 
•voi m 'aiutiate , lo non voglio lodar le qua^ 
lità vofire > ferche nonconuiene-, ma mi 
•voglio ben credere , eh 'elle fieno piu fiima-* 
te da * nojìri cittadini , che non fon le mit^^ 
Prefintate voi dunque , vi f riego, quefla . 
S crittura y ferch 'io Ipero , che ,/e non fojfe 
per altro, dal veder , che mi fono ingegna- 
* — to dt 
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to M ricapitarla per buona ffianot gradi- 
ranno i noftri Padri la diuotion mia, non 
oftante che > con pouera offerta »Jtgnifica- 
ta . Etto rimarrò anche fodtsfatto » che^ , 
quantunque i per la diuerfità dell* occupa-- 
tioni 9 noi non conuerfìamo infieme fi non 
di rado» ciafeuno però conofia, eh' io por- 
to alla per fona uoflraquelf offeruanz^» 
che debbo » com' a fratello maggiore-, e renr 
do quella riuerenZja,chepoJJo, com* a cit- 
tadino piu degno • 
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AGOSTINO P ALLAVIC 1^0 

•DI STEFANO. 



ET{^C H E fra nois^auatt* 
zJ,c ft confonda > 

Il gì ufo cittadin tal uoltap 
t V empio. 

Propongo de gli H eroi l* an- 
tico ejjèmpio $ 

Onde'P^ma di lume» e gloria abbonda^ • 

Spiegalo tu > che lingua Bai pin faconda » 

Per fupplir quel f ch'io conia penna adempio: 
Ed apri e fuela il Campidoglio ^c'I Tempio, 
Che di tanti trofei te mura inonda^ • 

Mojìra co è lumi tuoi t che quel ch'io fri ffi. 

Con Tarte mia t de la Città furana% 
Cb'ajconde tutte V altre in fra gli abiff, 

Dimofirerà fra fe poco lontana , 

Se ter rem gli occhi in lei riuolti,eJiJf, 

Za gloria GenoueJè,e la Romana^. 
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VNG^ ^Jècitdo.th^ 
dijf^ MÌcun SifiuiOiè 
via d^l Jffpere ^ f briettc^ 
il corjò dèi viuere . On4* 
chi vuol prouucderfi di 
tutto ciò , cò* mfegnano fi 
Scienza , peruimt aft^i 
prima al^tètmint dellf^ 
vfid^cbe non etrriu^^ 
Ja poJfeJJione dell* arte, JE pero Jouiametile 
•atmeche J'accian coloro quali y}n iant4t.V.arii^fi 
di co/e inteUigihiù y' a quelle Jolamente l^appetifa 
d * intendere rtjìringpno , onde , per gouemar^ yfe^ 
condo lo flato loro , con qualche ragione , illurm- 
varia mente yò' accendere la volontà Jffjflìciente^ 
mente fi poflanq .. La qual moderatione come che 
ferauuentura fa, xtnueneuole a qualunque ma- 
niera d'huomini , a quelli però , che piu qe gli al- 
tri Jòn nelle cmlt 'ammìnifiratiom occupati , può 
ella 3 s'io nonjctio ingannato 3 conflituir/r per ne^ 
cej/aria: conciofacqfa .eh* e jf non po/fano conju' 
mar gran terr>po i',elÌ0 f de‘ Itbri y ebe^ 

no» ne /onta damo ^a ntcejftà 

. . . Jf ' ' '^^dòBòpe-' 
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\marliTrUtheJfem compendio gaai%' Arte , on^^ 
per eprftM ^p]jp§^e,^jol,i^ì4jh non 

credo i co egli potejje adtlitnandar^ altro eoe be- 
nemerito de’ goKtrkt. diile rtpuhUcfté-. Traila qual 
lode conofeendo , ebe^ per lo mio viuere/olitario > io 
mi ritruouo molto piut}ff koitconuerrebbe lontano» 
m'Jè caduto in mente d'ajfdùcqmiìji^^ 

*p9tò tkmè^behi^fha^^tol^ i fer: 

dfttMÌiJt^ìt "R^ana ila quak yperve^t 
*xl$ÌV^^nbó^ik'figìà\yìo/ugg(r^^^ gettai- 

':fkAte 'pr^orfìi'gòuei^tràtori delle città libere .yer- 
Jùadendpmi di farla in que/lo modo correre piu per 
l^mànt d'efft con publico benefi cio : e Su pplir i?i^ 
%uAlcbepa 'nè^il difittò» che 'mi pare o tanto, ò quan^ 
•^di'cmffìètteiè* Mktk vino pervJi folameuU 
hrè fkttUpinoì Tyà'flh quale imprefa o bene.o 

A *A J vf* 'iriu/itcn lìfrti Ai itntt' m 
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h \c>fi contrario , darò forfè cagione a chi» 

Urreggendomi » opererà egli il beneficio» che pet 
'he non- fi farà' potuto» Lamia Speranza adUk- 
"àite in quifio f/olumt non 'è drpat^lare »nì piu a't- 
' tahtente * ne fi nobilmente' delle tojè 'Bpntane^\^^ 
'^coni hàn fatto gl* Htfiorici antichi ; alcuni' de* 
'"quali so io effere fiati in quefi* arte gràndifiirki 
maeflri: ma di raccorciare quel» eh* efii piu difle^ 
famente nban ragionato ; e , Scegliendo ciò , ebe^ 
può ejfet' piu •Utile per chi frianeggia negai if poti, 
fici^iìptegàrlo iti lingua piu eoìnmune agli huo. 
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PrR ?n rMiQj ^ 

mìni M nójlro jlA^>ÌK\Mki 

/4 yfr///o ne' fe^nlijdifticJU^.'tgm fitrè ^ero^ tj^ 
Jk iper 

^ccoppar^a fon^uii{;}>t4ikìt<Kxgiuditherj^ tM^ud- 
fa oppm^tuM 4^érrmP in fhtofì^nzM tk- 
uerfanuntt dargli aU»:ì ifoh <b ’ìq tm mi partmu 
d^lla verità del fattoi non mi rimarrà ^effegtm- 
^ * ^on^iierandojpbela penna dell biflorieo non^ 
ì*iV{fif UgMa C9n4a relgionedUwHì yeb ’tn na- 
tali particolarità t nott JogHopoi/c ftottx-canjk- 
famente faperft , non pojpt anch’ella tfenza com~ 
Pf^tet d(Jptta>,attevtrft.alla pflida debveripmiip » 
Si come ancora non mi parra di far maLe^fetpr^ 
ponendomi tal volta l ’bfPorie de gli antichi par 
ppblm m^mrKdi farla^ 

m ernia d>J^r^za,,deU,\artif do Rapite 

d alcun oltrafii^endo ì\jvj^cia d'indrprdf^,^^ 
m'tprr» p*mfrP- 

Sf co^j/i^j. fdtfÌofa <{^. , oh 1p^jiff.de^,,rffim- 

feere fo, ^o^i pog^J^on^ 

ptr qualunque ^ta s' tndtriyd > poJJ'a rapprefen- 
le cofet eh' io firiuerh y piu chiare allUnteiUir 
tOyC piu perfuadihtii a^ vpi^ntà^ 4 ^oro^ch^ 
k ì(ggeran^Mcl^:mn,^ò cpt^PH(^iPÌ;^rJ<, 
del tutto Àmrfi y \0 p^t^^iHtipfprqigliapkt^chi $à 
Jcrilto per.,aqticqfe[^at(i ^omapu ,io4 offerì upr^ 
S^f. .^of^iHJ^iriprpupfi^ PreìùUpq ‘^nque^ 
cqminciamento dallo Sìato regie ^tn.ew nfipquf^ 
la città di Roma , procedendo .per U dulie , ter- 
minerò nel tirannico ; raccogliendo, dq .ciqfchedu- 
>9P quel i fhe fìiwerà pip ejfccne^^ptrù^tar g^i 

*a *animi 
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ifcefft^imrli ci>*’ / ’atyò'eOi W^^'k/ìoMitì''} ' 

'fefth'& ‘/ttfii. èfrtttièht}<fbf fi comrnf^Udhai Chi^ia'-^ j 

W réM Ìd'foi»^fò¥jii$ iit '^i '^jffenipi' ik'fjtnHìi ? w 
-àuuerHfiò ohi qìtejì^H ì^otìm a paj^onàrfi 

*sn cffa. ioti h fìtmolc deUa * difcipHri» 'Eitafigélica J J 

écciocbe^utl > eh* egh loderà per la f rima’ per. i 

Juaftone , ò'àbbraccerà per la fecondaypoffa a^U i 

far pià falda rieompenfe \ ebe ' nbn è là glorhiò la ! 

marauiglia de^gli bmyninhv ' | 

-t*» -a.vn\ ' ) C- 'f.>. v' ^ n 

* ]T prima origtm delta città di Roma md ìjèn» ' 

‘mZ/ za argomento d’incertiiudine :è rinuefHgar- 
’Ote con diligenza hifiorisa non è nteeffario per lofi* 
ao 'propoflomi . B 'ajierà però dire tCbcy comunque» i 

'tJatbFéHàtdficà'idfi'fiJJi , Temolo Ju*lprimpy 
^e còft'aaiotdtà re^id^t>^efif il dàrtrinìàì . 
ifiiàlt poto* rùteipimi^ifiatelfò qaaltm’q'uè tóàu 
*dlb^u<^ìt'dtede'à fo^iHàh fibe non^olejf^ 
tÌMpdpto'i ' Mdii'ep^li fi fic'é^t^Orecon mgibfih '. 

prittcìpq < procurò d 'ammendar la cólpa con prò- 
'óefii migliori z pérciochemifi primieramete mano * 

'infiìtuoione de’ fàcrìfiCìj ; e ^ congregando ap* \ 

'^prejfò ba^okìhtdine fia^uale\ nper effire di peiì- 
^"ii tUffàitHc i a 'per' n/eiiir da nationi 'dtùerjè » notu» 

‘pòted rt^rfi fen'pa fieno y publico ira èjfa moU 
'diè 'leg^s ónde contendete con gli'altrr nille qui- . 

•fiion fìtefiiere , e Jòfferir Jimedefinid nelle dijcor* 1 

'die cittadine poteffe • Quindi comparito in publi. 
co con dodici /ergenti dinanzi , e con b.iJnto , fecon* 

'do la tópia maefià'j coHaeneuote » s ingegnò , per 
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U ^eéeratìón delia ^erfonay di fìabilir ne ^li ani» 
'mi fa riuerenza delie lèv gì . Ben è •vero , che , per 
^u^ir l'odio dellàJénìBianza reale tinterpreth nel 
Popolò ion fenùmeniì di Cittadino l' autorità di Si- 
^dre, ^uèjle tniìrayO Romani , che •vi circonda^ 
no yeran fcùrtà perauuentura /ufficiente a guar- 
darui dall 'ingiurie de gl* impeti foreflieri : mUf 
j, per renderai valoro/i a conquiflar /opra gli altrh 
j, e moderati a •óiuere fra voi mede/imi , di ptu po^ 
j, dèrofo guernimenÌQ vi /acca di meJRe're.'V *tab^ 
,, biam peri conflituite le leggi , c hauete vdito ; «c* 
cioche per effe po fiate auanzarui neli’una condi* 
tiene yeneiraltra:e perche poffiate in/ieme cono- 
fiere i che^ mentre noi vi fìringiamo piu col legt^, 
j, me loro t che con l'arbitrio nojìro t voi non hauete 
„ à credere d’habitar quefia città come fruT\mo-» 
j, 'come cìita'diHi . Il filo •Officio di farle effiegui^e è 
,, queda fuperiorità ichè ci^\ìfethiàrtio : intorno ‘él- 
,> la quale j pur 'che non fa con pt^giudicio deihen^ 
,> publicot noi certamenle vi reggerem piutoflo coni^ 
j, beniuolenza paterna > che non vi correggeremo con 
3j autorità /ignorile • Con quefìe parole\e con /imi- 
pianti y 0 diminuhia il de' Romani fa potenza 
'reale permode/lia d 'animo , o la ricopriua con ar- 
ie diUngud infino a tanto chefiabilita l'haueffe» 
May perche la capacità del fuo petto era per im- 
’prrio molto maggiore , andana egli di giorno iru^ 
giorno dilatando le cerchia delle mura , con va- 
rie lupnghe y trahendoui ogni forte dt gente : ne fi 
guarS d' aprirai etiandio vn tempio di franchi- 
pa» la doue qualunque thiba^o per maleficio 
o ptr 
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per altra cagione , dal proprio paeje riparapdpfi^ 
potejjc infeme prouuedere afe di ficurCj^at ^ al"- 
la^ Romana città d 'hahitanti : al quale confi gliòt 
che la necefità lo co/lrtn/e y l'inuUò anche^ 
perauuenfura la Speranza di poter , col mezzo di 
cqfi fatta gente > peruenir con piu ageuole^^ , al 
fonquijlo delie lor terre medefime • Crejciuto adun- 
que Romolo per tal gufa di forl(^ f ritrouò pari” 
mente modo y ond’ elle ffjpno ejfiercitate con confi- 
glio: e fcelfe cento Senatori , ebey Padri per hano- ' 
veda lui chiamali , col nome pofeia di patrìeij la^ ' 
loro progenie ^nobilitarono , Col fenno di cojloro 
congiunjè egli fi felicemente la grandezza deljùp 
cpraggio y che perueniua a pareggiar la potenza^ 
Romanp^ con qualunque delie circoflanti yfe non^ 
che yper^ difalta di fermne y onde » generando^ pon- 
tinuarlq ys' auuide e fere necejfario^cfi'.ellafi di- * 
leguafe njfai tqflo . Perche i fediti Ambafiado^- ' 
pi alie città circonuiciney ckepattouifier^ infuo no- ‘ 
me amifiày e rìcbiedeffiero matrimonfi y, comincio 
per e fi a temperar lofauento dell ‘armi con le^ 
lufingbe dell ' eloquen'ipa . Efeguirono quefii dtU- 
gente mente l'uflcio impoSlo.'c yfentendo ritfacx 
ciarfi da molti la nouità deli 'origine y ri^oferoychp 
tutte le città cominciauano da hafii^rincipj/ : mq 
chela virtù de gli babitanti le pgtea far grandi 
eftandio nel tempo del lor najetmento mede/imo.* 
Cb’ al cominciar della Romana non Jhlamente s'e). 
ra auanzato il valor de gli huomini > ma dijcoper^ 
to ancora il confentimento de gl ’lddjj : dal cui giii- 
dicio non pofeafe nap Ripartir fi cfiiriprouaua^ 

Pigino- 
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t’jgkóhpUa cTuna gente iCheeJIi bauemne te i'ìv 
r9 au^urtj fimanifejh^ììefite approuata . f qtiin-- 
àrdA C'àpù huhìììiàitdà/ìttifi parole alla prejèntt^ 
fiecijSìtà eomicH^upli teda tapo ancora folle uàndo- 
ft con quelle lodi y che gli oltraggi , prouocandoyfatt 
lecite > non lajciarono pietra , che non mouejjeh t 
per vehir al fine dell 'intendimento propofioft, Mé 
non fecero per tuttaxiò , che quelle genti , a per di~ 
Q>regio della nouità per timore della grande"!^ 
Xa Romana , non fojjero tutte in accordo à negà¥ 
lóro gli aititi y ond' accrefcere la potejpmo . ^nzi 
peruennero infino a direy che, per hauer mogli con- 
ueneuoli adejfa , potè a la lor natione aprir ‘vn'at- 
tra franchigia a ricouerar le femrne t che da gli 
altri fu^ìjfero. La qual parola punfe fi fatta-' 
rrìentè gli animi della giouentù Romandi èh ’etlà 
riuolfe di prefente il penfero alla •violenza : a cui 
per aprir Romolo opportuna ffrada , ordinò fiudio- 
famente alcune giòfire ; e , nelle circolanti cm* 
irade publicandole , operò , che ttra l 'altre , tutta 
la moltitudine de' Sabini t buomìni e fcmine y per 
vaghezza ancora di veder la nuoua cittày vi con-* 
corfero. / nuitarono i terrazzani ctafcun forefiit^ 
ro ad albergo ,* e di ciò , che facea me fiere i gratio- 
famente tutti prouuìdero . Ma non fi iòfto comin- 
ciano a correre i caualtiy che y per fi gno tra ejfi 
iompofìoy efcono igiouani Romani addoffoalle ver- 
gini Sabine f e, con dolce violenza y di fico portarle 
in varie guifi s'ingegnano. Alzano elle tantofio 
compaffiijneuoli gridi ; e quinci percotendofi la^ 
fronte i e iiraeciandofi le chiome i e quindi l'aria 

eia 
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e la terra co ijò^iri e con le lagrime empìetido$. 
chiaman perfidi i Immani , che le raptfcono , co- 
dardi i Sabini , che l 'abbandonano 9 crudeli /o 
nelle i chev'acconfentono. Ma ^ con tutte le loro 
querele t ciafcunfe ne porto quella , in cui per cajh 
s'auuenne:e ytrattanequejìa cofi fatta rapina-.» 
niun * altra ingiuria nel rimanente fi fece • Rimaji 
il giuoco per la nouità del fatto Jubitamente : i 

padri delle donatile , del violato albergo ramma- 
ricando fi» piene di dUperatione , e di fdegnofia- 
/ciarle pure a Roma mal grado loro conuenneroi 
Ma* l Principe Tramano benignamente intorno 
>> ad effe aggirandofiy Cbe lagrime ( dicea ) fon cote- 
.3» fle iO belle giouaniycbe voi spargete ^ che padri» 
a» che fratelli .fon quei 1 che noi v’ babbiamo feriti ? 
3 > che famiglia , che gente è quella , che v* habbiamS 
9» difettata ? 'l^n è veruno de* vojìri y che non fios 
99 ritornato faluo nel fuo paefeie che y s' bauejje va- 
ri luto y non f offe anche potuto rimaner flcuronelno* 
33 flro « Anzi non fari tra loro chi fuor delle mura di 
33 Roma ne condanni per crudeli yO per nemici y che 
»3 dentro i termini d 'effe non n'haue^e potuto ahhrac- 
33 ciar per generi , 0 per cognati . La fuperbia de 
33 iyabinihà fattoi Romani violenti: malanoflraJ» 
3> violenza non è Hata fen'^a inulto d'amore. Là 
3v vofìra bellc!^^ è quella y cbe n hi Hiniolati : il- 
33 nojìro bi/ogno è quello y cbe n*bà fojpinti . Egli l 
33 però vero y che y fi cerne per minijìre de' nojìri dt- 
33 letti noi v'hauremmo ritenute con vituperio , coji 
33 per confarti delle nojlre fortune v'habbiam conqui . 
33 Hate fenza vef^ogna • .Afeiugate però coteHeJ» 

‘ tagrimìy'^ 
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f, lagrime > che ne trafiggono ; f, donando voi medc’> 
yt fime gli animi a chi la fortuna bidonato i corpi» 
yy appreflateui a gloriami altrettanto di chiamar 
fi per mariti i Roman iy quanto v' injuperbtte di ri'- 
yy conofcer per padri i Sabini, Apprejfo quefle pa- 
role prende Romolo vna d'effe yc'bauea nome^ 
Her/ìlia» ipacciatamente per manoie»Jènza in- 
dugio folennemente Jfofatala ,a tutte l' altre yCon- 
,, tinuandoy foggiunge . Hor fate voi giudicio quali 
yy babbianoad ejfere le fortune vofire » poiché vede- 
»y te lo fieffo Rè de' Romani abbacar fi infino a fòlle- 
yy uar con la fua perfona i voftri matrimoni , Rad- 
dolcirono a quefi' atto l'amaritudine de gli animi 
le giouinette Sabine ; ey tra per l 'efficacia d 'effoy 
e le lufingbe de' mariti » tutto lo /degno concetto 
foauemente depofero. Mai padri loro dall'altra 
parte t con le vefli infuccidate »e con gli occhi la- 
grimcfiy s' auuolgeuano intorno alle vicine città» 
querelando fi dell'oltraggio Romano yò'i Principi 
de gl 'ingiuriati popoli alla vendetta foUecitando, 
Perche » congregati/! cofloro dauanti a Uto Tatio 
Rè de' Sabiniy prendono con effò partito di chiedere 
per amicheuole modo a quel de' Romani le dami- 
gelle rapite . E » mandati per quefio fatto quattro 
fauy Ambafciadori » con maefià infiemeye con be- 
nignità reale» furono da Romolo riceuuti ; il qua- 
le yfenza lo fplendor del volto , e la dignità della 
porpora , circondato dalla corona di cento Senato- 
ri t empiè gli occhi loro di marauiglia , e gli animi 
di riueren ^ . Ond'eJSi i prefa da ciò maefìreuol- 
i» mente cagione » cofi cominciarono . Tutto ciò » che 
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,, ne' tuoi femhìantt rìQflendere mi veggiamo , al- 
,y tro,o Romolo t che grande^a d'animo regio non 
5, ci rapprefenta: ma la preda , c' hai fatta delle^ 
,, no/lre donali: , non pare che col tuo •volto nel 
,, primo afpeito s' accordi : ne pare , che quìU cht noi 
3, ti negammo con la legge della libertà , tu ne douef 
Si fi togliere col foperchio della violenza ; ne che co‘ 
Si lor y c' hau*ui albergati nella tua città coni amici f 
Si tu doueffì Spogliar delle lor figliuole come rubelli, 
3i Ma non pofjiam con tutto ciò perfuaderciy eh' utl-j 
SS Ré/i nobile , come tu fembri , penfajfe , col ratto 
ss delle no/lre vergini , trap affari termini della ra- 
Sì gione , 0 violarle leggi dell’hoSpitio : la forza piu 
Si tojlo dell’amore , e della neceffitày noi gittdichìa. 
ss mo che fo/fe quella yonde l'unatrafgreffione e l' al- 
Si tra tu ti rapprefentajli per lecita . Egli è vero , 
sj che t rifondendo a gli Ambafeiadori Romani, non 
ss frenarono alcuni de nofiri la lingua come doueua- 
ss no: ma l' opinion ,che portauano dell'ofcurità del 
ss tuo popolose la fede ^che teneuano dello Jplendore 
Si delnojlro ypotea forfè nel tuo colpetto in qualche 
Sì parte fcufarli. 0 , fe pure la loro ignoranza meri- 
Si taua , che gli condanna ffi , la tua magnanimità 
Si richiedeua , che glt affolueffi . ^Ife per ingiuria^ 
ss adunque , ne per vendetta , noi non crediamoy che 
ss tun' Labbia tolte le nofire fgliuole: met , perche 7 
Si fatto deU'una , e dell'altra ha fembianza , accio- 
s i che per effo la tua fama non fi macchi yC la noflra. 
Si ti prega per noi Tuo Tatic, con tutti gli altri 
ss de' Sabini, a reflituirne tanto/iole fanciulle rapi- 
si te : e ti promette injieme di rimandartele , Jè , per 
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n altro rtiodo a i padri lor richiedendole t flahilirai 
3» di fupplir la care/li a delle tue genti con la fecon* 
33 dità delle nojlre jemine . ConquejìamoderaturL-» 
di parole vollero piu tojlo feruir alla prejente ne~ 
cejsità gli ,/4mbaJciadori Sabini y che compiacer 
allo fdegno i eh accendea ne' lor popoli l'ingiuria^ 
che riceuettono da Re mani y o Jecondar alt’orgo^ 
glio yche fomentaua in efsi l 'origine , che traheua- 
no da Lacedemoni . Ma Romolo ^ gratiojà mente 
afcoltatìgli y e /opra la loro richtejìa col Senato 
Romano con/igHatof , co/i brieuemente ad ejji ri- 
33 J/qfe, Oltraggiarono fe rt.ede/tmi i vojìri popoli, 
33 quand hebbero a /degno d'imparentar fi co i no- 
,3 fìri: e prouuide alla fua necejsità la noFìra gen- 
j» te y quando ritenne per mogli le damigelle della^ 
3) vofira. Non commette peccato d'ingiuria chi 
33 toghe y come può , quel , che gli bijhgna : ne rompe 
33 ragione d'ho^itto chi marita le figliuole de gli 
33 hoff>iii . Le vergini • che noi vi togliemmo per ne^- 
ì3 ce/sità y non vi reLìituirem per elettione: ma l 'a- 
33 moryche po/si am renderai per eJ/e,noi non /arem 
33 mai pigri a donarui . Elegga , o rifiuti Tito Ta- 
33 tio la beniuolen^a de' Romani ; che non ricuferk 
» mai Romolo la canfederation de' Sabini. Conque- 
Eia riipoEìaJè ne ritornarono a iloro'R/ gli Am- 
bafeiadori Sabini . Ed efsi , con figliando ciò , c ha- 
ue/fero a fare y parte che 7 tempo per contrailo d'o- 
ptnionì confumauano , u4crone Rè dt Cenina, a cui, 
fenz.a la ruberia delle vergini y erano fin dal prin- 
cipio fiate foi/ette l'ardite impreje di 'Romolo fat. 
to fuo sforzo di gente d'arme y entrò impetuofa- 
• B % mente 
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mente fui territorio Romano ; e , fparfamente àf 
falendo ^e guafiando , gli fi feee incentro Romolo 
con l 'esercito altrettanto guernito di for'j ^ , e di 
maefiria ì quanto il contrario d'ira ^ e di confa- 
fione tonde fùmeflier di poca battaglia , perche^ 
i T{omani vincejfero . S/‘ disfidarono i due Capita * 
nii (ir Verone jù morto : s' azzMffarono le fquadre\ 
ediervolta le Ceninefi : fiJèconS la vittoria ; e la 
lor Città fudifìrutta . GUbabitatori pero d'ejjat 
0 per dimofirar clemen^ > o per accrefeer popoloy 
furono fatti da Romolo cittadini di Roma; e le ipo- 
glie del Rè caduto , o per virtù di religione , o per 
ambition di trofeo , confecrate a Gioue nel Campi- 
doglio . Apprejfo quefla feonfitta fuccedette quella 
de gli Antennatii e de' Crudumini ì che con piu 
volontà , che configlio » vollero anch' ejp far pruo- 
ua delle forze Romane: le quali però temperate/! 
dal loro fanguey delle perfine fecionoquelt che dell’ ^ 
altre y e delle pojfefiioni fiuuennero le necejfità de 
fuoi cittadini. Ma gli altri Rè de' Sabini y che la 
temerità de' vinti rendè piu fugaci , rifiutando in 
fi malageuole imprefa per configliero lo fdegno y 
piantarono prima l'infigne dinanzi la città di 
Roma y che per vanità di firepiti le ne mandaffero 
inditio . Conduciiore dell 'bo/ie fù quel Tito Tatioy 
che ricordammo di fiprayC figuaci d'effo tutto il 
rimanente della generatione Sabina, Benèveroy 
che non potendo accoflar/i molto alle mura per l 'op- 
pofittion d'una Rocca , che le difende ua , prouuide 
il Capitano d'impadronirfene per ingegnate, ve- 
duto vfeirne vna figliuola delCafieUano ,c bauea 
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nome Tarpeìa y patteggiò con effa di farjène aprire 
•vna porta: perla quale entrati i Sabini al tempo 
campo fio , in luogo della mercede per lo tradimen* 
to promeff^a ^/caricarono i primi colpi Jòpra le mem- 
bra della traditrice • J^a Romolo dall'altra par- 
te t 'veduta prefa la Rocca , difpiega f esercito Jra'l 
colle Falatino i e' l Capitolino ;e yfen:^ attendere 
che 7 nemico dijcenda Jùl piano , glijale , con lo 
fiimolo dell'ira ivigorqfamente all 'incontro. Pre- 
cipitano dall'alto gli ajfalitori Sabini ìjbflengono 
nelhajpt i battaglieri Romani : e tra quelli Curtio 
Jòlpingendo > e traquefìi Hojlilìo refijìendo tfan-» 
per qualche fpatio marauiglie d 'arme . Ma cade 
alla fine il caualier Romano ; éf il Sabino , incal» 
zando , aggiunge a i colpi della fpada i 'vituperìf 
f, della lingua, 'Di chi temete yo Romani i perche^ 
j, fuggite i fate voi dunque differenza dal rapir deU> 
» le /emine al combatter de gli buomini ìriuolgeti^ 
j> la fronte ; riguardatene in faccia ì raffrenate la^ 
ì* fuga: difcolpateui f fi potete y dell'infedeltà ;fia^ 
3> gionateui della codardia . Percoffero in va-» 
tempo quefìe voci 1 * orecchie di Romolo ^ e glt 
ferirono gli occhi le legion , che fitggiuano \ onde % 
/gridando i fuoi d'una parte y e dall'altra repri- 
mendo i nemici) ciò t che può l 'arte d'un Capita- 
no) e i'ìntrepiditi d'un guerriero) moflro valo- 
rofamente in quel giorno . Ma , non potendo , ne^ 
raffrenar la fuga de gli vni ) nefojlener la vio- 
3> lenza de gli altriyPà tu ( difs' egli ) o Gioue y quel» 
33 cbe noi non pqfiiamo;e la città y che finza il tua 

33 cenno non nacque > con la tua de/lra neicafo ejlt‘e^ 
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wodifenS^ Finita quefla preghiera y s* arre fl ano 
le legioni: vola Romolo addojfo alla /quadra di 
Curilo y e , combattendo egualmente fui piano , il 
rompe tanto fio fen2.a fatica , ^ il caccia '.feconda 
con quejl 'ejfempio qualcb' altra fchiera , e fa de' 
nemici il gouernomedefmo, Aia ft rannodano tut-‘ 
ti gli altri Sabini , e rinfrefean co i Romani vno-» 
vigor ofa battaglia . Il campo era nella valle /otto 
pojia a i due colli fudetti'ìle forze de gli eserciti 
da ciafeuna parte potenti; e gli animi de’ guerrie- 
ri nella ftejja gui/a feroci. Moltiplicauanole fe- 
rite nell 'vna gente , e nell 'altra j correua il terre- 
no di /angue Romano, e Sabino; fojpingea Romo- 
lo, e non cede a Tito Tatio: ma le fchiere però di 
queflo cominciauano a dar luogo alle legioni di 
quelloy quand'ecco , che le /emine , per la cui rapi- 
na combat tean quefli popoli y fprouuedutamente^ 
fui campo da diuerfe parti compaiono . Cia/cuno-» 
d'ejfehkfcapigliate le chiome , lacere le vejlimen- 
ta y lagrimofe le guance ; alcune portano in braccio 
iloro bambini’, altre corrono a gufa di forjenna- 
te y molte ft battono il petto, e fi graffiano il vijò ; e 
tutte , fen'fa timore d'tffer offiefe yfi gittano /ragli 
ffiedi y e fra le furie de' combattenti . Quindi ,le- 
uundo le Hriday e le querimonie , abbracciano d 'u- 
na parte e d'altra gl’infanguinati guerrièri ; pre- 
fentano a quejìi i figliuoli , a quelli i nipoti; e chi 
col nomedi padre y e chi con quello di marito y /c_-» 
loro orecchie percuotano, S' arre fìan le /quadre 
Romane e le Sabine a fi pietofo Ipettacolo. E la^ 
giouane H erfilia, bar quinci, bor quindi voltandofi, 
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eop comÌHcia a parlare, e tutte l' altre fecondano. 
)i ^h: [una vi tpinge , o Sabini , a ìparger il /angue 
iì de Romani ? che rabbia vi sfor ^ , o Romani, a to- 
3) glier la vita a i Sabini i Non Jon dunque cotedìi i 
33 "von ri generi, non fon quelli ivo/lrifuoceriì que- 
33 dìi bambini non vi fon figli , e nipoti ì que/le infe" 
3» Ha non vi fon mogli, e figliuole ? Ahi, che voi ve-. 
3» ni te troppo tardi a rifcuoterne ; e voi procedete^ 
33 troppo fieramente a tenerne . è dritto , o Sa- 

33 bini , che voi togliate le mogli a t mariti , le ma- 
3 , dri a I figliuoli : non conuiene, o Romani, eh' veci- 
33 diate i padri alle figlie, i fratelli alle forelle. Tut- 
33 ^i*c/lt nomi dlnngono talmente il corpo Sabino 
33 f i Romano , che fenz,a gran colpa , non vel potete 
j, impiagare , Frenateui adunque , o padri i che voi. 
i, non potete vincere , che non n'offendiate te^voi 
33 mariti , ratteneteui ; che non potete ferire , che non 
3) ne trafiggiate ,0,fe pur tutti d'uccidere fieteofli- 
33 natamente diSpofti , volgete in noi cotejìi ferri, per 
33 cui da prima in man gli prendedìe ; che voi farete 
33 piu pietofi ad veci dente , ri/parmiandoui , che non 
a3 faredìe afaluarne , o vedoue , o pupille , lafiian- 
>> dotte. A quefie ragioni aggiunganole dame Sabi- 
ne di quelle lufingbe , onde l 'amor paterno , ^ il 
maritale commuouere maggiormente fi fogliano ; in 
tanto che , cadendo l'ira da i petti ,e l'arme dal- 
le mani a ciafiuno , qua fi in vn tempo me de fimo fi 
f aiutano , s' abbracciano , ^ yna di due città ,Jin- 
za contradittione diabilifcono . '^oma diuien pa- 
tria comune a idue popoli: e Romolo , e Tallo , con 
. eguale imperio , digouernarla s' accordano . / cit- 
, tadini 
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tadini d'ejfa fidiuìdonoin certe partii end' bann» 
origine i nomi di , tribù , di curia , e di centuria-! » 
I cento Senatori T{omani fon moltiplicati con al- 
frettanti Sabini, perche non vantaggi Romolo 
per la dinominatione di Roma t per quella della-» 
città di Tatio , tanto i Romani, quato i Sabini y com- 
tnunemente Quiriti s' appellano , Maypofcio-» 
€* bebbero per alcun tempo la città di Roma que- 
fti due Rè gouernata » auuenne y che certi parenti 
di Tatio vccifero , per indegna cagione , alcuni Am- 
bafei adori , che da Laurento ad effa veniuano : on, 
de le querele del popolo ingiuriato ne furono tan- 
to/lo dinan’pi a i due Principi , La ragion delle-» 
genti mouea Romolo a cafligar il misfatto ; e queU 
ta del parentado ne rimouea Tito Tatio. Per modo 
che y prolungandofene il giudicio y affalirono vn—» 
giorno gli oltraggiati il Rè Sabino y e l 'ucciferotne 
dal Romano , qual che la cagion fe ne JòJfe , ne fu 
fatta altra doglianza ycbe difeppelirlo con pompa 
reale in fui monte Auentino. Rimajò adunque lui 
filo Signore di Romay s' attentarono i Fidenati t 
fifiettofi della fua grandezza , di venirgli corren- 
do con gente d’arme H paefe: ond’egli » fentito il 
remore t f muoue incontanente con l'efjercito ; e» 
mefo vn agguato in luogo opportuno y fi pone ad 
bofte vicin di Fidena, Quindi prouocando ad 
vfeire il nemico, fà fembianti di fuggirgli dinan' 
zi yfinchcyperuenuto al luogo dell 'infidie , & ejfi-» 
da vna parte comparendo , ed egli dall 'altra ri- 
uolgendoft y e ’l prefidio de gli Beccati Joprauue» 
menda , nonfilamente rompete fchiere de' Fidena- 
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ti i ma prende la loro città , e la riduce j com" al- 
cun* altre, in colonia. Perla medefima cagione^% 
piu tofto a modo di predatori, che di guerrieri^fcor- 
fero anche i V denti in Ju i confini di T{omai e, ru' 
hata Jrettolofamente la campagna, fe ne ritorna- 
rono. Ma Romolo, feguitandogli , alla loro città 
s* auuicina : ed efii,non volendo lafiiarfi rinchiu- 
dere in ejfa , efcono fi difordinatamente a combat • 
tere , che con grandiffìma vcciftone in fuga fon vol- 
ti . Ricoglie fi però da capo il rimanente dentro al- 
le mura: ne tentano i T{omani , per la fortexjoa 
loro ,d* abbatterle ; ma , ritornandojène di prefen- 
te,piu per vendetta, che per preda, le campagne 
nemiche difertano. Perche , depojìo l'orgoglio i 
y denti , mandano tanto fio per pace a' Romani’, e$ 
col me'iljjo d 'una grojfa ammenda , tregua per 
cent' anni n'ottengono . Intorno a queftì tempi fi 
leuò a Roma vna pejlilenza fi fiera , ch'fitre la 
gente , che,fenza riparo ,fe ne moriua , la terro-^ 
non produceua,e gli animali non partoriuano : e 
furono anche vedute piouere da cielo gocce di fan- 
gue: per modo che,Jènza ì mali del corpo, percoffe 
ancora gli animi lo Jpaumto dell'ira cetefìe. Ma^ 
come fentirono i Romani il medefimo auuenire^ 
alla città di LaurentO' , cofi tennero per fermo ^ 
che ciò fojfe vendetta diurna per l’ uccifioni de gli 
.Ambafciadori ,e di fatio, che Jènza cafiigo ri- 
mafero , Laonde, fatta fpeditamente inquifition^ 
de' colpeuoli , e giudicatigli a morte ,cefsò la pefli- 
len^ nell' una natione , e nell'altra, 'Durante^ 
però la quale , colfero quei da Camerino fuo tempo; 
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€ , con armata mano > le campagne Romane ajfali^ 
tono. Ma Romolo t non orante l' affli ttione della 
città » yfcì loro incontro vigorofamente con l'bom 
fte; Ò" ì vccifone ’on buon numero , e prefa la loro 
città , col togliere popolo da effa > e mandaruene^ > 
accrebbe quella di Roma d’babitatori , e di colo- 
nie . Onde dtuenne in poco tempo fi formidabile^ , 
che i vicini piu deboli tfenza contraflo ^ gli fi fot' 
tometteuano ; ò' i piu potenti , con tutte le loro for- 
zi t gli contrajìauanoin vano : percioche^fenza^ 
la fugacità y ch'egli bebbe di Capitano; fu fi co. 
raggiq/ò d'animo t e fl robuflo di corpo , che , nella 
rotta , cbe diede d V eienti » ardifcono alcuni d 'af- 
fermare > oltre a fette mila bauerne lui fio atter- 
rati » Ma la grandezza delle fue prosperità co- 
minctaua a mano a mano a fcoprire , eh 'egli non 
hauea fondamento di virtù per foflentarla ; e la 
grauità reale , cbe fi mutaua in orgoglio tiranni- 
co i e trecent 'buomini armati > che circondauano 
la fua perfona » infieme con molt 'altre fembianze 
di /ignorile fuperbia f dauano efprefjàmente a co- 
nojfcere ^Otcb 'egli non bebbe da prima ciuilità di 
penfieriy o, cbe ^ fi l' bebbe t la felicità della for- 
tuna V hauea fiSfiinto a deporla. Tutto però leg- 
germente baurebbono perauuentura i Romani fif- 
ferto t fe non cbe 7 vederlo diliberar delle cofi^ 
grandi fen'2a il conflglio de* Padri t e della loro af- 
fi fienza per filo teflimonio di ciò ycbe Piabiliuo-ty 
firuirfi, punfe fi fieramente gli animi della gen- 
te y cbe parea nata per effer libera , cb' in vece,^ 
della prima beniuolen^yad bauerlo oceultamen- 
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tei fi odio l'un dopo l'altro incominciarono, La^ 
onde I tralajciate l 'opinioni , che della fua morte^ 
fauolofamente ftfcriuono , noi prejliam fede a chi 
dice i che i Senatori , pieni di mal talento perle^ 
cagion /opradette furono e fi coloro , che i nafioiìa- 
mente uccidendolo , publicarono pofcia nel popolo 
le marauighe » che Je ne contano , Dopo la morte 
di Romolo contra/l arano i Padri del facce fare ; C-» 
chi tra e fi Romano , e chi Sabino , pertinacemente 
il voleua . I Senatori Romani non potean fo feri- 
re , che comandafe a Roma Rè fare fiero : ^ i Sa- 
bini volean racquijlar per efb ciò t che > per 
morte di Tatioy nel gouerno perderono . Ma^ per- 
che le città nemiche non fi valeffero della loro di* 
fiordi a per opportunità d'afalirli ifi conuennero 
di crear duce tra loro , che fn che 7 Rè fofè elet- 
to , gouernafero la città per vicenda , £ quefìa 
fid l'origine dell'interregno t che t per lunga Ra- 
gione tperfeuerò pofcia nella Romana Republica, 
Re fero per alcun tempo l'imperio gli auuicendaà 
ti Senatori ;ne fu chi potefè accufarli di contegno 
altro che moderato yCciuHe . La gente però minu- 
ta , alla cui guìfa , etiandio ne' buoni reggimenti y 
non èquafi cofa , che fare fi pofa , cominciò pale- 
fe mente a dolerfitcbe fo fero alla fua Jèruitù mol- 
tiplicati Signori ; e c' hauefèro i Padri ritrouato 
fittilmente modo di trasferir l'imperio di Roma^ 
infe me de fimi ; e che , per l'irete le verghe d'un-^ 
Principe filo y fofè la mifera plebe fittopofla al 
furore alle percofè di cento. Temettero i Padri 

àifeditionea quejle parole; e chiamarono di con- 
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cordi a N urna Pompilio per fucceffore di ìiomold, 
£ra cofìui di natione Sabino , & habitat ' allho 
ta nella città di Cures : ma la fama della fua vir- 
tù s' auanzaua cotanto ^ che > quantunque non fof- 
fe del loro corpo ^ non hcbbero t T{pmani , ne cuore y 
ne voce y per rifiutarlo. Mandano adunque fen- 
ica indugio due nobili Senatori per ojJo:e quefìiy 
credendo portargli felice nouellayalla pojfeffion-^ 
del nuouo regno con poco artificio di parole l inui- 
tano , Ma V prudente Sabino , che , per fenno na- 
turale} e per acqui flato ìfapea ciò che foffe portar 
corona di Principe y cofl fauiamente alla loro am- 
Si bafciata rijponde. Bella cofinyo Signori y è la di- 
a gnità reale , chi di fuori la guarda ; ma y chi la ri- 
ii cerca per entro y la verità non corriijponde al fem- 
39 biante • Grandi fl Sìimano quei Ré , che difendo- 
3> no i termini del loro imperio ; e nondimeno fono 
iì ingiufti y percb' ufurpano quello de gli altri, Valo- 
3 , rofi s'appellan quegli y che combattono per auan- 
}i zarflycnonper tanto fon crudeli y perche s' auan- 
33 z.an col fangue de' popoli , Liberali fi dicon molti f 
33 che Jcialacquano l 'entrate regie ;epur debbon dirfi 
33 auari y perche rubano per riflorarlem Etinbrieue 
33 quel , che ne gli buomini priuati fi condanna cotl^ 
33 nome di vitto ynelle perfine reali con tìtolo di y ir- 
is tufi commenda , E pare y che l'ingiuriar nellt^j 
ss cofi grandi > onde dourebbe crefcere la colpa, quan- 
fs do fifa per man di Principe y acqui fli qualità per 
ss diminuirla. Ed arriua a tanto l'iniquità de' Mo- 
ss narchi , che ciòy che perdonano pietofamente a fi ^ 
ss Hefiiy han cuor M punire rigidamente ne gli ab- 
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i» tri . In quefii co/i fatti fcogli di percuotere al lungo " 
3i andar crederei ìfe yper le tranquillità della forte 
»> priuatay le turbolen:(e della regia conditione eleg* 

>ì geffi: ne , per lume » o per arte , cb 'io poffa bauer - 
j> da fchifarli , ardifeo io di Sperare , che le perfua- 
3i ftoni della dottrina di Pithagora potè jf ero conten- 
1» dere con le violenl/e della corona di T/oma, rùiui^ 

5» no, per quanto dicono ,fù 7 nqfcimento di Romolo 
» mirabile la fuamodejlia fui cominciar dell’impe- 
« rio; egregia la prouidenza nel temperarlo con leg- 
5> gi: e pur non gli accrebbe fama ruccifion del »ol» 

33 lega Habinoine gli moltiplicò lode il di^regio del 
}> Senato Ramano, La mia di/ciplina, o Romani, 

33 m'infegna a rijparmiaril fangue de gli huominii 
33 ^ il vofìto Sìudio v'ammaeflra a diffonderlo.Rap 
33 portate però a chi vi manda, che , ne e/]ì potrebho^ 

33 no fofener l 'imperio d’ un Rè pacifico ; ne iojaprei 
03 fecondarle voglie d' una Città hattagfiera. Rima-^ 
fero attoniti gli Ambafeiadori *Rpmani alla gran-^ 
dezza d'animo del generofo Sabino : e quanto piu 
efficacemente riputar l'imperiagli fentirono, tan^ 
to piu degno di qualunqu' altro fra fèmedefimi nel 
giudicarono . Perche , fatti fi da capo , coft prefero a 
j> replicargli. La dignità reale ,o Numa Pompilio, 

» fi dona in terra per prouidenja diuina : onde chi 
03 la rifiuta dalla man de gli huomini , non par che 
>’ s accordi con la volontà de gl 'Iddq . Egli è vrr, 

» che molti fe ne feruono male ; ma l 'iniquità di chi 
regna non rende iniqua l'infiitutione del regno, 

33 La tua virtù è tale, che può reggere alle voglie^ 
tiranniche : e la vita priuata non èfifficiente cam^^ 
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5> po per ejfercitarla • / Romani fon guerrieri per 
» inchination di natura ; ma faranno anche pacifici 
per autorità dì ragione . *J)ififonti adunque^o 
" m<i, adejjere noftro Principe ; perche » ne tu cifie* 
nerai con quiete , che non fa regia ,• ne noi ti ipro- 
neremo con tumulti ^be non fian nobili . Accrebbe- 
ro forzata quefte ragionile preghiere de' Juoi cit- 
tadini medefimi ; i quali,inJìemecol padre te coi 
parenti , fi fattamente lo Hr infero , che ygiudican- 
<io egli queiìa non douer (fiere opera d ’huomini , 
accettò t/ènza piu contraflo yP imperio \ et fatti fuoi 
fitcrifieif yfi condufii a Roma per e fio, Vfcironoi 
Padri honoreuolmente ad incontrarlo : e i Sacer- 
doti con le vittimet e le femine con le lodit e tutto 7 
popolo con le benedittioni gloriofamente il riceuet- 
tero. Quindi y chiamato Rè per le voci del popolo, 
e confermato apprefiodal fecondar de gli augurij, 
fi diè fenja indugio all 'amminiflratione del re- 
gno . Et tutto che egli intendefie a proceder in efia 
per altra viat che per quella di T{pmolotVolle perot 
frale prime cofe thonorar la memoria di lui con^ 
la giunta d*un Sacerdote , che chiamò Flamine^ 
Quirinale . M a nel tempo mede fimo , dicendo non 
conuenirey ch'egli diffidafie di quelli , che di lui 
fifidauano , accommiatò la fquadra de' trecento 
Joldati t che tfotto nome di Celeri t per guardia^ 
della fua perfona , fu dal morto Principe inflitui- 
ta • Et apprefioy Piudiandofi di raddolcire la fero- 
cità militare de gli animi T{pmani con l 'arti con- 
trarie t cercò l'amifld de* popoli circonuicini; et to- 
gliendo le cagioni deUe paffute difcorMe, s allegò 
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per varie guìfe ,e fi congtunfe con e /li . Diuisò po - 
Jcia gli ejjercitij del culto diuino con /t lunghe ce- 
rimonie ^ che potejjèro tener occupato il popolo, Jin- 
za che gli auanz.a/fe tempo , onde difordinar la-» 
vita cittaàinefca per l 'olio . Per la qual cagione 
ancora s' ingegnò d'innejlar nel petto de gli h uo- 
mini il timor de gl *lddy , infino al fingere di fa- 
uellar talvolta con alcuno d' effige riportarne la 
maniera de' facrificij , e l'ordine delle fefte , ch'e- 
gli inftituiua per l 'intendimento fudetto. Onde^^ 
tra per quefla opinione ,e per moli' altre conflitu- 
tioni , che fece nella Pleffa materia , acquijìò tal 
credito apprejfo a' fuoi cittadini , e venne in tanta 
veneratione tra i foreflieri > che gli vni fi ferui- 
uano di lui come di ifiecchio per riformar i cofiumif 
e gli altri , come da gente per gran pietà facro- 
fanta , d'oltraggiar in qualunque guifa il popolo 
Romano fitemperauano , Ma Jen/a gli ejfer ci- 
ty t eh' inflituì quello fauio Rè per raffrenar l'or» 
goglio della moltitudine Jcapefiratacolritegnodel- 
lareligione , prejè etiandio nel gouerno politico al- 
cuni partiti , onde foffero piu congiunti fra ejfigli 
animi de' fuoi cittadini ; e per cui , tralafctando 
egnipenfiero dicofinuoue ,di/ÌderaJ]ero fòpr'ogn’ 
altra cofa la pace ,0" a conferuarla dtuenijjero 
tutti in qualunque mododiifiofii . Tra' quali prin- 
cipale fu il diuidere tutta la moltitudine per me- 
Jlieri ; accioebe quella diflintione di Romani, e Sa- 
bini, che non erajènza pericolo di ciuile dijcordia, 
per la confufione dell una gente con l'altra , e per 
lo moltiplicar di tante diutfioni,quant' erano l'ar- 
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ti , in cui mefcolatamente entraua il Sabino , e 
^^omano > a toglierfi per fe medefima foaaementt 
veniffi : Il che yper afficurar/i maggiormente che 
fojfe t ordinò, che ciafcun medierò hauejfe i fuoi prO' 
pri/ facrificij i e facejfe le fue proprie raunanze 
per modo , che molte volte l 'una natìone » per ra- 
gionili quejlo legame , fojfe piu congiunta con l'al- 
tra i che con fe medefma . E fu parimente fagace 
configlioladijìributionycbefecetra i poueri citta- 
dini del territorio conquijìato da Romolo \fi perche 
tolfe ad effi cagione d 'ejfere maluagi , e gl'inuaghì 
dell 'amor della pace ; come perche diede loro co- 
raggio da difender il proprio t efcemò cupidigia-0 
d'occupar quello de gli altri , Alla quale ancora^ 
s'oppoji col piantar i termini della giuridittione^ 
Romana : da cui (per difenderla fen^a femhian- 
te d 'ingiuria ) s' era Hudìofamente il Juo predecef- 
Jhre ajìenuto • Crebbe però non meno per quejì 'arti 
la città di Roma , che s hauejje fatto per quelle^ 
di Romolo i e t pqfcia d 'effere fiata gouernata tren- 
tafett’ anni con le guerriere , e quaranta tre cotl^ 
le pacifiche j poderofa interne , e moderata per 
l'une e per l' altre rima/è * ./ipprejfo la morte di 
*IJuma Pompilio fi venne all 'interregno , cornea 
^dopo quella di Romolo , infino a tanto che fìt chia- 
mato Ré Tulio Hoftiho nipote di coluiy che , valoro- 
Jamente contro i Sabini combattendo, morì jotto la 
Rocca delle mura Romane, Co/lui ,fenza lo Jiimo- 
lo della gloria dell'auolo , e l'incbinatione della^ 
propria natura , follecitato ancora dal feruore del- 
'la ffouentù tc dal parergli, che la città per l'otio 
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élella pttCe diuemjfe languida , non filamenti 
d*effa non fìi amatore, com' era Jlato Numx^ 
Pompilio; ma fu bramojò della guerra piu cbe^ 
mai /offe lo SìeJJh Romolo : intanto che niun'altreLS 
(ofa nel prendere la regia dignità fi propqfe ,che^ 
ritornar da capo a maneggiar l'armi, che, col 
chiudere le porte al tempio di Giano , haueua il 
*2^ morto per lo Jpatio di quaranta tre anni de- 
pofle . £ , perche poteffero i fuoi cittadini piu vo- 
lentier fecondarlo, incontanente eh' entrò nel regno, 
dijlribuì fra i piu mondici il territorio , che ,per 
•ufo proprio , baueano ampiamente t fuoi prede- 
cejfor pojfeduto » Et, accioche chi non bauea cafa 
per babi tare potejfe fabbr icarfene , accrebbe il pro- 
cinto delle mura Romane con l ’inclu/ìone del mon- 
te Celio. Ardeuano intanto d 'inuidia i popoli d*Ab‘ 
ba per le proferita di quelli di Roma: e, cornei 
che tanto gli "imi come gli altri dalle reliquie, che 
di Troia in Italia peruennero, originar fi dicef* 
fero i g/i .albani però , che della metropoli fi glo- 
riauano,non potean fo ferir, che i Romani, ebe^ 
tenean per colonia , s' auanzAjfero egualmente , e 
s* antiponejjèro ad ejji . O , cajò adunque , od arte^ 
che fojfe, alcuni contadini d'amendue le partile^ 
uarono prede dall'un paefe,e dall'altro: e qtdn- 
di fur le cagioni della guerra tra quefle due natio^^ 
ni ; mentre ciafeuna d'effe, mandati Ambafcia- 
dori per l 'ammenda del danno , ritornar gli vide 
Jènza riportamela . Si mofjero perciò gli Albani 
con potente ejjercito fitto la condotta di Gaio Cle- 
lio; e, vici» di Roma accampatifi , circondarono 

D gli 
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gli fleccati con quella fojfa , che pofiia « dal mmfi 
del Capitano ^fu chiamata Clelia . Ma, mentr e ^ j 

ch'egli i dopo qualche Aggiorno , /degnando di piu ' 

rinchiuder / , penfaua di trar fuori / 'ejfercito , e 
prouocar il nemico a battaglia, o naturale , o vio~ I 

lenta che la cagion fe ne fojfe , morto fui far del 
giorno fu nel padiglion ritrouato. Mandano però 
tantojìo gli Albani con titolo di Dittatore in fuo 
luogo Metio Fufetio , il quale , per guardar pace, 
non bauea caflanz,a , ne ,per far guerra ,Jufficien- 
za. Et il de’ Romani, recata/ a felice augu- 

rio la morte di Clelio , paffa -una notte lungo gli 
Beccati de' nemici infino in fui loro paefe medefi-^ 
mo ; e sfòrza , per quefta cagione , Fufetio a fègui- 
tarlo con l'bofie . Ben è vero, eh', in vece d 'affron- 
tar fi fico a battaglia , gli manda Metio dicenda 
d 'bauer , per vtile dell 'una e l 'altra città ,apar- 
lamentare con effo. Non ricufa Tulio Hofiilio l 'in- 
ulto; e, fra t loro efferciti, cortefemente amendue 
/aiutati/, cofi prende a dire il Conduci tor de gli . 
uilbani, / legami ,0 Tulio , che Siringano la cit- 
,} tà di Roma con quella d'alba, paiono a me mol- I 

3, to piu forti , che non fon poffenti V ingiurie ,on(T 1 

3, ambo fi dolgono , per bauer for^ di romperli • 

33 / Troiani furono i nofiri padri communi; vn me^ 

33 defimo /angue è quel, che ne vinifica ; vna fleffa * 

33 lingua t quella, ch'adoperiamo, V ingiurie dall* 

33 altra parte cominciarono da contadini ,* i danni ^ 

3> furono di befliami ; e le negate fodisfattioni prò- 
33 cedettero da paffionati . ^uefte fole ragioni vor- 
9 > febbero bauer forza non pur ó farci dispogliar 
; l'arme 
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'fi Tarme com* amici , ma di riunirne le volontà co- t 
„ me fratelli, Vn* altra però fi n' aggiunge f la qua* * 
fi le yobene > o mal che ci vogliamo , ne sforza > per 
f, falute commune^a congiunger infieme queft 'bojli, 
j> / Tofiani ifi noi fapete y c in ftdiano : e'I popolo 
f, Veientanoyt'l Fidenate y che» conia lunghezza^ 
j, della pace di Numa , fi fon guerniti per fottrar/i 
fy dal voflro giogo, ban di^oflo agguati da ogni par- 
fy te I perche } dopo la noflra battaglia , valendo^ del- 
fi la iìancbe^(ZM de' vincitori , e della caduta de' vin* 
fi ti yopprimano invn tempo la vofiranationeyela^ 
i» noflra . Prcuueggianci peròy o Tulio y contro il pre- 
iifittte pericolo ie ys' egli è pofiibile yfacciam di due 
f» genti vna fila, acciocbe 7 nemico commune non 
3 » rida della noflra difcordia . Comandi y o Roma» 

9 » od Alba yfecondo che meglio ritorna : e ,fe non pof 
99 fin congiunger fi gli animi per gouemarci fin* una 
» legge» congiunganfi almeno le for^e yperch' altri 
» che noi non babbia imperio in ItMa . ^pprejfi 
quefle parole fi leggere Metio alcune lettere yt,* 
produce alcun teflimonio» onde gli fi fioperfiro l 'in- 
fidie fopradette ; e commuoue talmente il Rè de 
Romani con effe , che , quantunque auampafft^ 
d'ardor di combattere» lafcia però la prefinte^ 
ferocità per tempo migliore j e co fi brieuemente al 
9 y'Principe Albano risponde , lo non nego yO Metiof 
3 > la congiuntione del noflro fangue col voflro :ma^ 

99 ben par mi »cbe Tinuidia della città d'Albacotus 
99 la dignità di quella di Roma contendere non do* 

99 ueffi . Voglio però , che quel » che bora tu fai» va* 

99 glia per ammenda di quel > che fece U tuo popolo, 
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Si £ non rìcufi, chedtUa $ua gente e della mìa > 
iìjòlo imperio fi faccia; ne pare ame^ che ftamala- 
ii'geuole il farlo Jè l’una non come fìraniere , ma^ • 
a come proprie , riputerà le fortune dell 'altra , La 
a città di Roma è piu capace per riceuer gli Alba- 
ni i che quella d'Alba per dar albergo a i T{pma-- 
a ni • y engano adunque ad habitar con noi le voflre 
a famiglie ;et non come da due diuerfi » ma come da 
a vna gente medefima , prendanfi l 'arme in mano 
fi per contrafiar l'orgoglio di chi vuole in Italia aU 
a tra Signoria , che la noftra . 0 ,fe purdilajciar li 
a proprie cafe non vi diìponete tfcelgaji luogo co mu^ 
oi netouede gli affari nojlri comunemente^ configli; 

e» tra le due città , che contendono t diaft l'imperio 
3i a quella , che, per grande^a , e potenzasy poffa con 
M maggior heneficy prouueder ai bifogni dell'altra. 
Piacciono in gran parte all' Albano le parole di 
'Tulio ; ma non s accorda fico di chi debba reggere^ 
•Ciafiun dice ragioni , e raddoppia argomenti ; ma^ 
iom' han ben detto t nulla monta alla fine. Vneu» 
fola via per vltimo fi ritruoua da decidere la qui^ 
filone ; ed è, che y tre cittadini d 'Alba con tre di 
Komaa’f^ffandofty concbiudano la precedenza^ 
dell'vnde' due popoli per l'argomento della vit- 
'toria. Tre fratelli chiamati H or attj dall'effercìto 
di Tulio , e tre nominati Curaty da quello di Me^ 
fio y per la compofia battaglia y incontanente s' r- 
leggono . E quefli , tuttoché congiunti difanguey do- 
po le conuenenze con /blenni giuramenti da eia» 
/cuna delle parti fiabilite y prendono tamojlo Tarm 

mi per bonor della patria tra l'un hofie e Tal- 
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tra coràggìofamente s auanzano , Le legioni R<h- 
mane confortano da vna parte gli Horaty ; e le^ 
/quadre cibane accendono dall 'altra i Curatjj ; t 
quefie la dignità d 'Alba , e quelle lo Splendor di 
Roma > e tutte la preminenza del regno > confiftcm 
re nella virtù delle loro braccia > con importune^ 
voci tprotef ano , Perche y congiunti quejii Sìimoli 
con la ferocità naturale ) i fei nobili campionit l 'un 
contro all ' altro , valorofamente s' auuentano • 

S' agghiaccia il /angue nelle vene a i due popoli t 
che dal fin della pugna fi gran fenten^a antiueg;^ 
gono ; f , con piu jpauento che voglia y fra le Spade^ 
de' combattenti il penpero , e gli occhi rauuolgono. 
Moltiplicano in tanto i colpi de gli Horatij ; rad- 
doppian/le percoffe deCuratyie quinci fi rompo- 
no pia/rete quindi p fpezzano maglie , e da tut- 
ti s' aprono piaghe y e da i piu fi Sparge fanguc^ 
egualmente , Il defir della gloria gli rende intre- 
pidi nel pericolo ; e l'importanza della quifiione^ 
gli tiene attenti alla vittoria. Feri/cono tnfieme^ 
taluclta f e riparano ìjan vifla fouente di difende- 
re yò" offendono > le punte co i tagli , e i tagli corL^ 
le punte confondono > e gl' impeti dell 'animo co $ 
configli dell'arte gouernano . AJ a non pojjono per- 
ciò due de' Romani fi diligentemente febei tmr fi % 
chcfpofcia d'bauer Jeriti tn piu pani tutti e tre 
gli auuerfari y non caggian morti /otto i lor colpi 
alla fine Gridano , vittoria, immantenente gli 
Albani : e 'I popolo di Roma perde labaldanzauy 
e la voce , Ma' I terzo campione ycbefolo era iru* 
piede rtmajo y vedendo in lut fola la fortuna di Ro- 
ma 
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ma appoggtarfì > ritruoua confi^ioy ond 'ella per lut 
non trabocchi , alzano i tre fratelli vnitamentt 
le fpade per ucciderlo ; Ò" egli ^ per fepar arti t fi tom 
gUe loro dinanzi :feguitanloi Curati/ » chi piu len- 
tamente per le ferite i e chi meno ; ò" Horatio ri- 
mito fi ferue de' loro interualli per vincerli. Com- 
batte però prima con quel > che vede auanzato da 
gli altri , àrida l 'effercito d' Alba a i fratelli) che'l 
Joccorrano : e' l T{pmano intanto rinfor^ i colpi, 

' t l'uccide, Arriua il fecondo poco dopo la caduta 
del primo , uiiutano i Romani il lor guerriero co i 
gridi: ed et vigorofamente morto in terra il di- 
flende ,*D 'uno adunque contr' uno riman la bat- 
taglia alla fine ; ma 7 Romano è fano di corpo , e 
feroce di cuore per la vittoria de' due nemici ;el 
Albano bà rotte le membra , e Spento l'orgoglio per 
la caduta de' fuoi fratelli , Cade però anch'egli fol- 
to la Spada d 'Horatio: e t prima che fia percoffo, 
^yfente il nemico t eh' efclama • / tuoi fratelli hò fa- 
a crificato io per l'anima de' miei: e te facrificherò 
» perche Roma comandi ad Alba in perpetuo . Ab- 
bracciano il vincitore i fuoi cittadini con gioia in- 
credibile : e la moltitudine Albana riman dolente, 
e confufa . Dimanda però M etio » fecondo il conue- 
gnofciò ) che gl' imponga il Rè de' Romani: ed et 
confermandolo nella Tìittatura ,gl 'impone , che^ 
tenga in arme la giouentù , per valerfene , bifb- 
gnando, contro i V denti. Ma pofeia , ragionan- 
do all 'effercito d' Alba , tempera con la modelli 
delle parole l'alterigia della preminenti e na- 
fonde con l 'equità delle promejfe la fuperiorità 
- - deirtm- 
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dell' imperio, Quindi ritorna trionfante a Roma 
con l'bofle; e , con le foglie inanzi de' vinti i e la 
corona in capo della vittoria 3 ritorna il giouane 
Horatio honoreuolmente con ejfo , *J^n è buomo » 
ne /emina nella città , cbc3 con varie voci d 'alle- 
grezza ^non efia incontro al campione vittoriojò i 
ecbeycon molt' altri fegnidi gratitudine 3 non co- 
minci a pagarlo del beneficio» cb' egli bà fatto» vin- 
cendo» alla patria, Sola vna forella di lui» cbe^ 
qualche tempo dauanti fùpromejfa per moglie ad 
vno de' morti Curatij »vditala nouella de gl'in- 
felici» e veduto comparir Hf rateilo con la /oprane- 
Jìa del fuo S/ofò infanguinata fu gli bomeri » non 
fi può temperare cbe » fquarciandofi dauanti ad 
e fio le ve/li » e percotendoft il pett03 non chiami con 
lamenteuoli voci per nome il male auuenturato 
con/òr te ;ecbe» d'amore infume infiammata » e di 
rabbia 3 non accufi il fratello di crudeltà fi Ri d 'in- 
li giuftitia»il Cielo d'ingiuria. Cbe gloria riporti» 
„ Horatio'» dal macello de' tuoi cugini ? cbe lode dall * 
vcciftone di tuo cognato ? cbe trionfo dalla difola- 
f» tione di tua forella fjòlleuala patria com-» 

f» l'uccidere de' parenti} ne s' bonor a la Colonia col 
a» vituperare della Metropoli ; ne fi feconda all* am- 
ai bitione col ripugnar alla natura , E nondimeno tu 
ai entri in Roma» e di /pieghi /paglie »e porti corone» 
a non come fe del tuo /angue » ma come fe delie fra- 
fi gi de' Barbari trionfa/Ji. Che fcoglio fu quello » cbe 
a ti produjfeìcbe fiera ti diede il latte è cbe veleno 
9i t' infetto l 'anima ? .^bi cb' io non so come pofia lo- 
99 darti per valorofo » appellarti per fratello» ricono- 

/certi 


3 * libro 

» Jcer/i per Romano. Muouecon diuerfe pajfioni la 
nouit* del cajò gli animi de* circolanti : ma non^ 
punge quello d ’Horatio con altro Piimolo , che con 
quello dell’ tra t per l* importune •voci della Jorella^ 
generojamente nel fuo petto commojfa : per l 'impe- 
to della quale non può t 'ardente giouane conte-- 
nerfì, che co/i fenza indugio non prorompa a ri- 
jj fonderle • Che furia ti ^inget rea /emina , a tur- 
bar l * aUegre/j.e communi con le tue querimonie ? 
3 > chi t infegnò , che l 'amor de' parenti s' antiponga 
alla carità della patria ? che fai tu delle ragioni 
M d'alba, odi quelle di Roma/ Mafe ti muoue^ 
i» l'obligodel parentado i perche non accu^ iCuraty 
3i della colpa , che condanni gli Horatij ì Effi pur 
» anche •uccifero due lor cugini fui campo ; e quely 
» che tu piangi , fu micidial de* cognati .0 -, filo ipo- 
*9 fot che non conofceui t tifa •verjàr quelle lagrime y 
>» i fratelli t che viuean teco , perche non ti rifoluono 
09 in pianto / E tfe tu ami lo ^ofo » che t’uccife i fra- 
» tela ypercb' ody'l fratello y cheti priuò dello foofoì 
»» Vergine Jenza vergogna > che non , per carità di 
00 conjorte t ma per furor di lafciuiat ^»rgi cotefH 
00 lamenti iforella fonia legge t che > nella morte de* 
00 fratelli y piangi la caduta di chi gUvccifo ; /emina 
o^fonza pietà , eh' antiponi il tuo diletto alt effaltom 
00 tion della patria ; io non so chi t'innejìajfe nelloL^ 
00 cafa de gli Horatij y chi ti fojferiffe nella città di 
** T{pma y cbi ti produce ffè nella generatione de gli 
huomini, ^uindiysfodrato con nuouo furore il col- 
telhygliele paffa in vn tempo per lo petto yC fog- 
00 giugne. V à bora a ritrouar il tuo ^ofo , poiché^ 

tanto 
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jj tanto il brama/} i ;eco/i ti figaa chiutiquebà cuo- 
j, rt di pianger i nemici di Roma . L 'atrocità del 
fatto turba gli animi de' Senatori Romani ie'l me- 
rito di chi V fece gli raj/erena affai tofo : ma l 'a- 
more del dritto vince inejji alla fine yò" Horatio 
è citato dinanxà al Rè per difenderfi, Tuìloyper 
fuggir l'odio y chiama yn altro tribunale y che' l 
giudichi ;e dal rigor del giudiciogli concede C ap- 
pello del popolo . La Jentenza rigida condanna^ 
Horatio alla morte ; ed egli hà ricorjò alla com- 
paffioneuole . / fergenti gli fono intorno con le fu- 
ni ; i parenti gli fan riparo con le preghiere . Egli 
Ha dinanzi al popolo fen^ turbar fi yt lo flato del* 
la mireria non gli toglie la grandezza dell'ani- 
mo . Lena la voce intanto il vecchio padre per ef- 
foie la caufa del figliuolo co/i fi a gli altri difetti 
li de . Il g'udicio di quejlo giouaneyo *R;jmant y fU 
a fatto da me tra le pareti domefliche . La ragioti^ 
a che levojlre leggi ban data al padre nel figlioymt 
a ne concedette l'arbitrio. Conobbi y eh' egli vcciJLu 
a con ragion la Jhrella y e l 'afciolfi : ma non so cornea 
jj pojcia condannato da altri y conuenne in vna caa- 
3> fa foflener due giudUy . ^uel che fin bora s' èfat- 
iì to y io non voglio y ne debbo riprendere: pojjo btn-^ 
i» Jenza colpa dentro a me fiejfo dolermene. Rejia , 
» che voi fermiate y o Vuna y o l'altra fintenza^t 
3» che pepate y per farlo yV ucciditor con l'uccifz^- 
3* Lutti fife prefenti al firtunqfò fiettacolo ; ed of 
Jèruafle inefo chi fauellò da Romano , lononpof, 
33 fi credermi , che voi confermiate il fecondo giudi- 
ci do: ne sò penjar eh' impoi/iiate al /èrgente » ebe,^ 
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» fan legate quelle m:tnì , han rottomeffo l 'orgo* 
gito d'Alba all'imperio di '^^ma;ne pojjo corn- 
ai prendere dou ’babbiate a flagellar queflo giouane; 
che dentro la città di T(pma ha le foglie de’ne- 
mici , che 7 ricoprono ; fuori delle mura Romane^ 
” le Jepolture de' Curati! ^ che' l proteggono ; ò“ in— » 
« qualunqu' altra parte le •uefligie della fua •virtùt 
’’ che 7 difendono . Voglio ben per/uadermi , ebe lo 
** flfirito t cb' egli bebbe d'uccidere la forella per bo- 
nor della patria , dobbiate anche bauer voi a di- 
fenderlo dalla morte per beneficio della medeft- 
ma . E , s'un vecchio miferabile , eh’ tn Jèruigio 
d 'effa bà facrificati due figli > può meritar qual~ 
** che gr alia fio vi priego^o T{pmani ych\al giudi» 
car del terXfi , voi vi ricordiate della voflra equi- 
» tày e della miamìferia. Non fofferfe il Popolo Ro- 
mano , ne le lagrime del padre , ne la coflanza del 
flgliuolo ; ma vinto dall 'una ,e dall' altre , riuocò 
la fentenza capitale; e con qualcb'altr' ammenda^ 
fodisfece alla legge. Ma gli Albani dall'altro-t 
parte > che troppo mal Jòfìeneuano , la quiflione^ 
della loro grandezza ejfere Hata dectfa dalla-» 
fortuna di tre fòli guerrieri , cominciarono ad ha- 
eterne in odio il Dittator Fufetio , che ne fìt tonfi» 
gUero ; f , com* è cofiume del volgo i quei medefimi, 
che da prima il partito lodarono , vedutolo riujcir 
altramente che non credettero , non potean conteà 
fterfi di feiogliere contro il promotore le lingue y & 
armar le maladittioni , Ond'egliycbe fe n'auui» 
de > per racquidar da capo la grafia della molti» 
tudine yfìnon meno ineofiante a guardar la pa» 
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ce a* Romani » che fojfe fiato codardo a far con e^i 
la guerra . Prende però coniglio di fiimolar i Fi^ 
denati , che, con Inaiato de Veienti , rifacciano ha- 
Si e fopra i communi nemici ; e promette di prendere 
tempo opportuno , ed ejfere anch 'egli con loro adop- 
primerli , Riheììaft adunque per Juo fodducimento 
Fidena ; e, richieda della cagione da Roma^ rispon- 
de, che la loro amijià era finita con la vita di Ro- 
molo . Perche Tulio fdegnato chiama tantofto Me- 
tio con le forze d'alba; e, varcato l'^niene^t 
s'accampa vicin di Fidena. Ma^ vedendo fatto le 
mura vn numerofo effercito di nemici , fi tempera^ 
dalla battaglia quel giorno', e, pre fine configlio nel 
feguente , la Sìabilifce per lo terzo. La onde Fufe- 
tio , eh’ infino allhora non hauea feoperto a molti de* 
fuoi il tradimento , che macbinaua contrai Roma- 
ni i chiamati da parte i principali Tribuni , e Cen- 
turioni dell 'hojle, cofi fegretamente a loro fauella^ 
3) Gran vergogna è della nofìra gente , che fignoreggi 
33 in ejfa il Rè de' Romani : gran dolore sò che ciafeun 
» di voi nefofliene ; e grandi fimo è quel, che ne por- 
33 to to mede fimo",il quale, con tuttol'honor della Dit- 
3 , tatara, non pojjo Siimar felice quella grandezza^ 
33 che non è congiunta con la prosperità della patria» 
33 filueSio penfiero ni hà fatto fommuouere i Ftdenati 
33 a ripigliar l 'arme contro i Romani , accioche noi ci 
33 feruiamod'efi per ricouerar la dignità > che da noi 
33 fu perduta. La cofa è condotta fui punto deU'ejfe- 
33 guirfi. Tulio hà di fooflo in gwfaT effercito 3 che le 
33 noffre fchiere tengano le radici del monte . Io vo- 
33 glio, eh' al cominciar della zuffa noi fagliamo foui 
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>» ejfo ;€ che quindi fcendiamo contro i Romani 
3> vedrem piegarli ; e y/e vedremo il contrario y noi 
» fingiam d'bauer poggiato per cinger il nemico y e 
»> ci Bringiamo con efji incontanente a /configgerlo. 

>> Per modo che i vinca qualunque di queflt due po~ 
a> poli , noi farem ficuri dall 'auuerfitày e partici pere- 
ti modella projperità d 'amenduni , Egli è veroy che 
j» noi non terrem patto a* Romani , ritogliendo l 'im^' 
perio alla loro colonia : ma e (fi noi tennero alla na~ 

»> tura yvfurpando il dominio alla noflra metropoli, 
j» Coraggio adunque •yo campioni della grandezza-» 

0 * d'Alba; Cy poiché 7 tempo mi mancuy appreftateui 
» a conchiudere con l'effecution delle ipadcyquel ch’io 
» v' hò propofloconla breuità delle parole . Piace.^ 
il con/iglio di Metto a gli albani ; e, con folenne^ 
giuramento y s ’obligano di feguirlo , Ejcono adun- 
que nel dì feguente da gli Beccati l’uno ejfercito^ 
e / 'altro : e Tulio , nel finiflro corno a i y denti op- 
ponendo fi y contrapone neldejlro a i Fidenati Fu- 
fetio, May mentre comtnciano a muouerfile pri- 
me file yecco che gli Albani fi volgono al monte ; e 
i Fidenati ficuri del tradimentoycon piufurore^y 
contro i Romani s auuentano • Reggono ejji diffi- 
cilmente fenza ilfuffidio de' traditori : ey benché^ 
Tulio dall 'altra parte faccia marauiglie contro a* 
a> V denti yfente pero vna voce che grida , Il deflro 
9i corno è /confitto i gli -albani fi ritraggono al pog- 
3i gio ; i Fidenati a mano a man ne circondano , On- 
de y turbandoli le legioni Tramane y /ugge loro l 'a- 
nimo per combattere y e vacilla il piede per arre- 
ftarfi, Ma’l/auio Capitano y con fubito configlioy • 
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toglie la baldanza a' nemici, e rende a'fuoi Var- 
j5 dtmento ,yittoria f grida egli in modo che poffano 
3, •udirlo i nemici. J lofò prender il monte alleJchie-‘ 
33 re d‘ Alba , percb' ajfagliano quelle di Fidena di 
3, dietro . Riprendete l 'arme , o Romani ; raddoppia^ 
33 te i colpi; che dall' una parte e dall'altra voi /c-» 
33 vedrete ajfai to/io racchiujè. Si rinuigorijcono a 
quelle voci i T{pmani , e valorofamente nella bat- 
taglia rientrano . Ma i Fidenati, perdono per effe 
il coraggio ;e ycon difor dinata fuga , verfo la cit- 
tà /t ricolgono . Segue la vittoria il Rè de' Roma- 
ni: e, con l'impeto de' caualliy fi sforza di rompe- 
re le fquadre de' V eienti : re/sftono però effe con—» 
vigor d 'animo fngolare;e dall 'una parte e deU 'al- 
tra fi minaccia ,e fi grida ; fi percuote ,e fi ripa- 
ra i fi ferifce , e s' uccide .Ma la rotta del Fidena- 
te , e la ritratta dell' Albano , cojìringe anche per 
vltimoa piegar il Veientet^ il Romano ^ incaU'. 
zando , il volge manifeffamente tn fuga del tutto, 
finche , cacciatolo in fulariuadelfiume,altrijgit- 
tandol'armi ,/i mette a nuoto per ejfo ;ed altri , 
fra 7 penfìer di gittarle , o tenerle , riman taglia- 
to mi fer amente per pe^ . - 4 l cui macello lafeia- 
taTullo vna parte de' caualli,a iVeientani flec- 
cati fi riuolge con l'altra , e di primo ajfalto fe^ 
n' impadronijce . Per la qual cofa difcendono fret- 
tolofamente gli Albani dal monte; e , per far vifla 
d' ejfere co' Romani tperjèguitano anch' eJSi le reli- 
quie del nemico fuggente , e n uccidono: quindi, 
congiunttfi con le legioni vittoriofe , procede Fufe- 
tio a raUegrarfi con Tulio della riportata vittoria: 
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td egli i quantunque del fuo tradimento affai crt»- 
tot infino a tanto però che pojfa hauerloaman fai- 
na t benignamente fauella con effoìet lodato tl fuo 
conftglio della ritratta fui colle , l 'adopera a cac- 
ciar vna parte do' Fidenati , chct per non ejfere po- 
tuta ricourar nella città t andaua in buon numero 
per la campagna auuolgendofi» Ma Jceglie dall* 
altra parte vna mandi cauallite di fanti» che» 
fiotto la condotta dell' ucciditor de' Curaty ^vadano 
di prefente nella città d *uilba i e» trattine i luoghi 
fiacri y tutti gli altri edifici] fenzA difìintione roui- 
nino. Indi y a gettato conueneuole tempo » chiama 
gli efferciti a parlamento yC » dijponendoli per mo- 
do y thè 7 Romano » con l 'armi coperte , circondi 
l'Alban di/armato y palefa il fino penfiero con que- 
file brieui parole . La virtù vojìra » o Romani , <2^ 
il mio con/ìglioyv hun data boggi vna vittoria^ » 
che cotefio Principe d* Alba s' tra ingegnato di te- 
glierui • Egli fi ricolfe fui poggio , non per infidiar 
i Fidenati , com' io gridai perche non temefle ; ma 
per opprimer i Romani yje vedea» che non refiftef 
fero . Onde » come voi del voflro valore riporterete 
i premi] > che vi fon debiti , cofi egli della fiua per- 
fidia haurà le pene , che gli conuengono . Cote fi 
gente y che l 'bàfeguito i noi non fappiamo sbahbia 
gran colpa » ma ben vogliam » che» venendo ad ha- 
bìtar con la nofìra, la metropoli perinanzÀ e la^ 
colonia I fieno vna co/a medefima . Si turbarono a 
quejl* annuntio le moltitudini Albane ; e chi di lo- 
ro fi fcagtonaua d'hauer fentito il tradimento di 
Metto y chi fi doleua di douer lafctar le proprie^ 
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cafe per le forefìiere; chi ft fdegnaua d'hautr a 
nafcondere il nomed’^lb» fitto quello di T{pma ; 
e tutti apertamente romoreggiauano ycome Je l'u- 
bidire , 0 7 difubidir a Tulio fojfi nel loro arbitrio, 
com’era già fìatOtr ipo/lo. Metio dall'altra par^ 
te,ipauentato dalle minacce del Rè Romano^Jup- 
plicaua i fuoi cittadini a non abbandonarlo nel 
prefinte pericolo ; dicea di ritrouarfi in ejfi per a~ 
more della loro libertà > protefiaua di non hauerlo 
tentato finza il con figlio del Senato d'alba ; Hi- 
molaua a difendere la città originale dalle crudeltà 
della dipendente ;mettea dinanzi a ciafiuno lo-^ 
pietà de' padri , la tenerezza de' figliuoli ; la com- 
paffion delle mogli ; e facea qualunqu' altro firn- 
biantepoffa maggiormente commuouere gli animi 
della moltitudine : intanto che , volendo alcuni ri‘ 
correre ad aiutarle loro ragion con la forza 
quiftione era per terminarfi con fanguinofa fin- 
tenza ìfi noncbe’l Prencipe Romano Sfatto incon- 
tanente cenno alle fue legioni , elle fioperfero irz-t 
vn tempo l 'armi , c'bauean tenute nafcofle, e riuol- 
ferola temerità delle parole Albane nella fiupiditi 
d'undolorofi fdentio:per conferma ion del quale 
^yfiggiunfe Tulio finz’ arre far ft . Contro la potenza 
n di Roma , o Albani , voi non bauete forza da refi- 
33 Bere . / vofiri colli figgiaccion» in queHo campo 
33 a i noHri coltelli ; e le vofire caferouinano a quefi' 
ti bora fitto le noftre percojfe , Le mie fquadre,fi^ 
3i noi fapete , mentre che noi parliamo , adeguano 
j> al pauimento gli edifici/ della città d' Alba; e, mal 
grado che voi n babbiate 3 vi conuien riparar ne 
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iì gU alberghi di quella di RontA , Cedete alla necef- 
) > fttà t poiché non x/bidi/ìe alla ragione ; e prendete^ 
3, dalla nojlra clemenM quel che non meritate per la 
33 voftra perfidia . Cadono a quefle parole del tutto 
gli animi alla moltitudine albana ; ne rimane in 
ejja chi ardijia pure di leuar gli occhi nel volto di 
Tulio. Per comandamento del quale prendono tan~ 
tofto i /èrgenti Fufetio ; e , legatolo a due carrette, 
runa al contrario dell'altra riuolte 3 per pentii 
d 'hauer diuifo in due parti l 'animo nella batta- 
glia de' Fidenati 3 gli diuidono, frenando i caualli, 
rigidamente il corpo in due pezzi. Entra dall ‘al- 
tra parte Horatio nella città d' Alba ; ér>annun- 
tiatole il comandamento di Tulio ,mentre chieggo- 
no tempo i terrazzani per mandar Ambajciado- 
rÌ3 e quaft fuor di Je Òeffi hor quinci hor quindi 
s' aggirano , egli comincia ad abbattere le caje pri- 
uate 3cle publicbe ,* ne s* arrefla infino a tanto che, 
con notabile effempio delle mondane varietà ^quel- 
la 3 che fu madre di trenta città Latine ^dopo lo Spa- 
tio di quattrocent' anni , c'hauea durato 3 non ri- 
manga in vn' hor a per man dell'ultima fua colo^ 
nia da i fondamenti di frutta , Prouuide però il 
Capitano , che n' vjcijfero falui i cittadini > e l'ar- 
nejèì e, menatigli a Tulio nel campo 3 furono da ef- 
fe con l 'ej/ercito a Roma condotti i la doue d ‘ha- 
bitationi 3t d 'honori , ciafcun fecondo tl juo grado, 
con reale humanità prouueduti rimafero . All'en- 
trante pofciadi primauera fece bofle da capo il Rè 
de'Tipmani foprai Fidenati :i quali 3 tutto che^ 
prouueduti d'ogn' altra amiflà^, fuori che d' alca* 
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ne milith di JbldotgU vfcirono coraggìojàmente^ 
all ' incontro i azzuffati^ con ejJ'o,Je ne ritor- 
narono affai to/lo dentro alle mura in i/confittOL* : 
nelle quali cinti fubitamentedifoJSiyC di ileccati$ 
conuennero arrender ft con le conditioni , che t vin • 
ci tori propojòno . Di quejìi fè morir Tulio quei * 
eh 'erano ììati autori della ribellione ; Ò" t ^ gli al- 
tri perdonando ,/enza priuarlidelThauere^ftgua- 
ftar la forma della loro republica % fe ne ritornò 
trionfante a Roma con Thofte, Ma la natioiL^ 
Sabina icbct quantunque foffèin gran parte da^ 
Tatio con la Romana congiunta , e fentiffè la poten- 
za di Roma per quella d '^Iba grandemente ac- 
crefeiuta t non bauea pero del tutto Tanticbe ini- 
micitie infino allbora depofìe i diede cagione al 
Principe Romano di tornar affai toflo a riueWrfi 
l'usbergo t che i perla fua guerriera conditione^^ 
mal volentieri di /fogliar fi foleua . E la cagiona 
fùt ch'imprigionarono certi Sabini advna foìen- 
ne fiera alcuni mercatanti Romani ; onde Tulio 
co i loro Principi rammaricandoft , che faceffiro in- 
giuria a fuoi cittadini ; ed effi con lui dolendofìtcb* 
apri/pe il tempio della franchigia a' loro ribelli j 
tutti Piando pertinaci in negar le Jòdisfattiom ri- 
chiePie , s'apprePiarono immantenente a diffinirla 
quiPìionecon Tarmi : e tvenuti alla mifchia nel- 
la felua M alittofa t fi combattè da ciafeuna delle^ 
parti per lungo /patio vigorofamente : ma la Ro. 
manaeaualleria fiompigliò fui far della fera per 
modo le /quadre Sabine t che , ne riPlringerfi alla 
battaglia , ne diffiegarfi alla fuga Jènza grand* 
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veci^on I non poterono . Vinta adunque Tulio Ho- 
fiilio quefia battaglia contro i Sabini; e raffre- 
nato appre/Jo l’orgoglio di molte città Latine jche't 
quantunque dipendenti da quella d' ^lba%ricu- 
Jauano di preflargli vbidienza ; fe ne ritornò «_» 
Roma , piu per difetto di materia da maneggiar 
l’armi tcbe perfatieik di de ftderio d' adoperarle. 
Ben è vero > che , "veduto poco apprefjh affalir il 
fuo popolo dalla peHilenza yC giudicando piu "Utili 
percontraflarla le fatiche militari , che la quiete 
cittadinefca > tene a la giouentù molto piu ffefjo fit- 
to le tende > che dentro alle mura : infino a tanto 
ch’egli mede fimo > da graue infermità fiprapprefit 
JèntìromperfiCol vigor delle membra y la /eroda- 
ti de gli [piriti , che del ripofi , e della pace » l ’ba- 
uean fatto per addietro oflinatamente nemico , 

E quegli i che > con empia opinione y hauea Rimato 
indegni e ffercitio di perfina reale ildarfialla frf- 
quentation de'facrificy » divenne a poco a pòco tant* 
importuno ad vfarli , eh' empii fe Reffh » il po^ 
polo di fuperjlitioni , e di fcrupoli . Appreffo i qua^ 
Iti dopo trentadue anni, c' hauea regnato ffuccedet- 
te la fua morte , o per faetta di cielo , o per in f die 
d'huomini ,ficondo che dicono y violenta . Per ca- 
gion della quale ricaduta la città Romana nell’in- 
terregno , jù chiamato dal popolo per facce ffore^ 
Anco Al artio nipote per figliuola disuma Pom- 
pilio. Coflui , congregata fa l’entrar del regno la 
moltitudine , V offeruanza delle cerimonie inflitui- 
te dall’auolo ritornò da capo, con graue ragiona- 
ci mento, a proporre • Vitio commt4ne,o Romani , è 
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3i dì coloro che regnano il difender i termini dell* im* 
9i petio conia violenza dell 'armi , Inquefle riporta 
>j gono e/si tutte le loro speranze ;e non fi rammen- 
di tatto j che le giuridittion terrene fon dilatate to ri- 
di frette , dalle diliberationi celejh . Ricordoffent^ 
a però il nojiro ^l^uma Pompilio » mentre , conuer- 
tendo le /quadre de' fcldati nelle proce/Sion de' /*• 
5> cerdoti , fu cagione, che , quantunque piu con le mi- 
» tre che con gli elmi f coprtjjero tl capo i Romani, 
non jolamente non fi leuò nemico ^che , come dif- 
3» armati ,gli affali ffe, ma non fu natione, che, come 
33 facrofanti , non glt venerajje. Ritornò pofcia Tulio 
3’ Hojttlio a trastorrr:ar i vomeri de gli aratri nelf 
3» hornbilità delle Spade ',e , tutto che ,guerreggian- 
’’ do il 'imperio vojho non diminuifjei molto ptu però 
^3 che la Jua ferocità , la diuina protettone il foOen- 
33 ne . Per la quale ( o bene o male che la città di Ro- 
33 ma fa retta ) non può da violenza ftraniera ri- 
ti maner opprejj'a giamai . Egli è però vero , che, per 
3i prodigi mojirati dal cielo col grandinar delle pie- 
a ire e per calamità Juccedute in terra col fufcitar 
a della pefìe , Sperimentò egli alla fine in fe medefi- 
9i mo,che l’hauer diSfrezzato il culto della religio- 
), ne fu piu tofo temerità d'ardimento, che genera- 
ti ftà di configlio . Da fmiglianti pericoli intendo io 
tt di guardar la voflra città nel mio reggimento ;e 
fi voglio , che le diuine cerimonie piu che le /correrie 
3» militari difendano i confini della giuridittiont^ 
33 'Romana . L' arme non conuien che maneggi il 
ti buon Principe per offendere, ma per di fender fi, 
tt A quefi 'ufo impongo io Jolamente che voi l 'habbiaZ 
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te prefle } o T{omani ; e cbe , Jhori d'ejp) , fatìchia- 
te le vojìre membra nel coltiuar de' campii e met- 
tiate il •uoflro fludio nel frequentar de' facrificìq. 
Con quefle perfuafioni riaccefè il nuouo Principe^ 
gli animi de* Cittadini all'amore della quiete ^ 
fufcith l 'orgoglio de' fare flie ri con la Speranza di 
folleuarft . Onde cominciarono tantoSìo i Latini a 
correre le campagne Romane ;r , leuando prede t 
a negar di refiituirle , come quei > cbe credeuano 
il nuouo Rè de' Romani douer anzi Sludiare di con» 
feruar l 'imperio intorno a gli altari co i facrificij t 
cbe procurar d'auan zar lo /otto a i padiglioni con 
t'armi . Ma egli , c' bauea virtù per l 'un mefite» 
ro , e per l'altro , fatto fubit amente fuo sforzo , ca~ 
ualeò fui paefe nemico > e , prefa la città di Polito* 
rio , ne conduffe fenz altro danno t adhabitar «_» 
*J^ma i terrazzani . Ma , perche mandarono i 
latini nuoua gente per popolarla, ritornò fopr effa 
Anco Martio', e , sbarattati leggermente i nemici, 
ìa città , c' bauea prefa la prtma volta d'ajfaltot 
disfece la feconda da' fondamenti , Intorno pvfciaa 
quella- di Medullia guerreggiò quePìo Principe^ 
con varia fortuna: ma l'hebbe alla fine per lun» 
ghezza d' affé dio, h,conqui fiata altrefi Tellena, 
e Ficana , azzuffo ffi per vltimo due volte co i La- 
tini in battaglia campale ; la prima fenza far per- 
dita ,ela feconda con riportarne vittoria, / Fide- 
nati parimente , con oltraggi di Jcor rerie ,gl 'infe- 
fiarono le campagne : perch egli^ meffofi ad boSìe^ 
dinanzi alla loro ciuàtcde ff tenendolo a bada-, 
con qualche promeffa , poUbe sauuide, cbe s'aff>r- * 
•L zauano 
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zauatjo iti tanto per contraffarlo sfatta nafcofa- 
mente aprir vna caua da •vna parte y mojje tanto • 
fio f ejjenito con le machine a batter le mura da^ 
•on' altra : alla cut difeja fuhitamente riuolgendofi 
i terrazzani y penetrarono intanto i cauadori neU 
la città y ^ I abbattutane di prefente vna porta^^ 
introdujjero le legioni Tramane per ejfa ; le qualiy 
vccidendo chiunque fi parò loro dauanti yfenza^ 
molta refijìenza fe n'impadronirono . Et il Rèy pu- 
ni ti i caporali della ribellione yò* ajficuratofi del- 
la città con pre/idio , condujfe l 'ejjercito contro <** 
Sabini yche, nel guardar de' patti y non furono piu 
cojlanti de' Fidenati, Ma y mentre ipar fi per /c-» 
campagne Romane intendeuano al ieuar delle^ 
prede y affali M artio i loro Beccati , egli prefe ,* e^ 
JòSpinta contro i predatori la caualleria ygli Sirin- 
fe con ejfa per modo , cbey volendo eglino fuggir ne 
ripari 3 e trouandogli occupati da i pedon Romani^ 
eBudiando di rttrarfi a’ monti y ma fentendo 4/;- 
giunger/l da i caualieri , pochi furono tra ^i y cbe 
non rimane ffero morti fui campo . Onde manda^ 
rono le loro città Ambafiiadori per pace ; r, perche 
Bringeua i Romani la guerra Latina , comunque 
feppero chiederla , fenza difficoltà l' impetrarono. 
Contro i Veienti f»migliantemente vjct di Roma 
Anco M artio :i quali y Jenza l’bauergli fcorja^ 
con latrocinij la campagna > bauean anche pajfato 
il Teucre con numero/o efjercito , hyconla gente^ 
a cauallo , impediti loro i pafji nel tenitorio 7 ^- 
manoy venne francamente con e ffi a battaglia, 
ne riportò gìorioja vittoria. Mia quale poco dopa 

n'aggiunfe 
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»’ Aggiunfe •un altra contro la ^ejfa nationCi cht^ 

riuolea le casella ì ond’ al tempo di Kimolv s' era 

priuata per patti Succedettero apprelJoi Volfct a 

guafiar ancb' eglino il paeje Romano: e Martio» 

affoU'ata loro tantoPo , ^ apediata la città di V r* 

btrafgit codrinfein vn tempo a dimandar mercè 

dell’ ingiuria yéf a dargli Jodisfattione del danno, ' 

Ma quella parte al fin de’ Sabini ycbe delle jorz^ 

Romane.non bauea fin allbor fatta pruùua , dolcH” 
ie divederle £on tanta Jt licita dilatarfi % cominciò 
da prima a mandar ma/nadieri , che /corre ffero^ 
rubando , il paefe ; e pofcta , Joipinto in efio tutto 
l ’ esercito , moltiplicò talmente le prede, cbe'l Prin- 
cipe Tramano v/citole incontro con l'hofle , e pian- 
tatile dapprepo i ripari , la firinjè finalmente ad 
affrontar/ /eco a battaglia ; che , quantunque per 
tutti fitnguinojà y pure fi* vinta ^come l’aìtre ,da 
tffo . Il quale , prefi appreffo gli iiecoati.je di ricco 
arneji /lo^iatili , benauuenturojamente a Róma 
con- 1’ effercito fi ricondupe. La doue ^ fuori della 
rifioratione de'facrificy, raffrenò anche l 'audacia 
de' malfattori , fabbricando vna ffauentofa pri- 
gione per e ; accrebbe la città col monte -/éuentU 
no, e col Gtanicolo ; trauersò fui Teuere il ponte^ 

Sublicio ì e gli edificò nelle foci il porto d'Oiìio-^y 
ond'yoltre alle commodità della terra, participar 
de' commerci! del mare per la Romana nation fi 
poteffe . Età capo finalmente del ventefimo quart’ 
anno , c bauea gouernato l 'imperio di Roma , mol- 
to piu grande che dal predecefiòre noi riceuette la- 
fciollo egli al fuofucceffore morendo. Intorno alla y 
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cui eie tthne , fì mefìier di fapere , che Demarato 
Corìnthio , per feditton cittadine , venuto ad habi* 
far di Grecia in Tofiana > fi maritò nella città di 
Tarquinia , ed hebbe due figliuoli ; vno de' quali 
chiamato Arunte ^lafciata la moglie grauida., mo- 
rì prima del padre il padre ^ poco apprejfo _/?•* 
guendolo j/enza ricor darfi della grauidanza del- « 
la nuora , lafciò herede l'altro , c' bauea nome Lu- « 
cumone > di ricchezze grandifiime . Per le quah « 
fgliì^ofata vna gran donna» che s’appefiaux^ 
Tanaquil » e procacciando di Jòlleuarfi a i primi 
bonari per e [[a » poiché fi vide dall'una parte con- 
trariare dalle repulfe del popolo» e fifentì dall' al- f 
tra Himolare dall'ambition della moglie » prefica ' 
con figlio di mutar la città di Tar quinto con quell» ^ 
di Roma ;la quale ^come di nuoua gente tuttaui» '* 
componendofi» penso» che la fua nouità nondouejji ■* 
afide gno recar fi. Mefjofi adunque » con la fami^ik 
e l ’arnefe in camino» peruenne al Gianicolo ria do- 
ite dicono e fiere dificefa da cielo vn aquila» che» tol- 
togli di capo il cappello » e»dopo grandi Brida , ri- < - 
me fiogliele » diede cagione alla moglie » che ^fecondo «c 
il co fiume Toficano » s'intende a de', prodiga celefitf «c 
di pronodicargli » che porterebbe la corona di' Ro- «c 
ma . Con la cui fiteranza entrato nella città, e pre- 
fioui albergo » il nome primiera mente di Lucumone 
in Lucio farquinio tramuto fii ; ér apprefio, con-^ 
varie dimoHrationi dicortejSa e di liberalità , gli 
animi della moltitu line Rom ma s'ingegnò di fiarfi 
bemuoit :per modo che» penetrata d’ejfo in corte no- • 
titia».Anco MLartio»cb'allbora regnaua»non fiolot- ' 
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mente fi ne valfi in molte opportunità dì pace» e di 
guerra t ma lajciollo anche tutore de' Juoi figìiuoli% 
morendo» Co fluì adunque iragunatofi ificondol'u- 
fato , il popolo per l'elettione del mutuo Principe ,/i 
dice ejfere Plato il primo > che con ftmili parole^ > 
3> l'imperio Romano ambitiofamente chiedejfi , lo 
j» veggo molti , 0 Romani > in quefìo luogo , che di fuc- 
» cedere ad ^nco Aiartio nella dignità reale Jon me^- 
riteuoli : ma non truouo niuno , che > per honorar la 
voflra ctttk yfofleneffi i corri io feci ^d 'abbandonar 
la fua propria . *^{pn mi sbandirono i miei citta’ 
9 > dini per misfatto , e haueffi commejfo in Tarquinio; 
99 ne mi coflrinfero i creditori a fuggir la crudeltà 
99 delle loro carceri nella benignità delle voflrefran~ 
99 cbige. lo venni a Roma innocente tò" honorato: 
99 e a portai ricchezze, non fottratte dal pagar i miei 
99 debiti f ma riferbate per fodisfar a i vojìri . Con-» 
9* lo spandere de' danari accompagnai lo fiargere^ 
»> del fangue ; e le vittorie t che riportò Mar fio de 
99 vojìri nemici » non furono Jenza le ferite di Lucio 
99 Tarquinio . La grandezza di T{pma fu quella^ , 
99 eh' tomi propofi per fignot quando venniaforme^ 
99 ne cittadino : la medefima è queft a , che m'tnuitx^ 
99 a dimandaruh che me ne facciate gouematore^» 
99 Nelvojiro regno, o giriti, non han piu ragione i 
99 paefanitche i fare fieri. Tito Tatio,e Numo-^ 
99 Pompilio yche nacquer Sabini ^ e i 'ottennero fiabili- 
99 ronoinfìeme vna legge, che ^non la qualità dello-^ 
99 natione » ma l’eccellenza della virtù , hauejfe nella 
99 città Romana a Spianar la Sìrada all 'imperio • 
M Penfateda quel» ch'io feci con le forze priuate^» 
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»> ^uei ch'io fta per far con le publtcbe : e prouuedete 

siRoma d'un Principe i eh’ dn altra guifa che folle- 

5 » uandola^non creda di poter auanzarfe mede fimo. 
Con quefie ragioni perfuafe T’arquinioil popolo ad 
eleggerlo Rè de' 'Romani : e t pofciache fti eletto^ 
per intendimento di fiabilir/ìf e di crefeere i ag- 
giunfe al numero ordinario cent' altri Senatori i 
che, cerne da lui promoffi , hauejfero , doue fòjfe bi- 
fogno , a difenderlo . La prima guerra , che feceyfà 
centra gli dpiolani: de’ quali, ancorché da molt' 
altri Latini foccorfi fcottfilfe per due volte l’ eser- 
cito i aSediò la città ^ela preje ,* e , fuori delle f emi- 
ne, e de' fanciulli , che ne menò Jchiaui , e d‘ alcu- 
ni pochi , che fece vendere , tutti gli altri mife a fi- 
lo di Jpada, e le cafe ,e le mura , da i fondamenti dia 
Bruffe . Della preda , che fu maggiore della 
za , rallegrò nel fuo ritorno il popolo 'Romano con 
magnificenza di giuochi , e di fabbriche , Tralci 
quali , mentre s' apprefiaua a cingere la città di 
muri di pietra , gli Joprauennela guerra Sabina^ 
tanto Sprouuedutamente ,c' hebbe prima il nemico 
paffuto l 'Amene > che farglifi incontro i Romani , e 
contrajìarloil potefiero. La città peróne Bette in 
timore , e gli eserciti combatterono con dubbia^ 
vittoria , Pero è, che, dopo la ritratta de' Sabini 
dentro a' ripari , Tarquinio , hauuto tempo di rin*. 
forzarft , propofe à' accrefeere le centurie de' caua. 
lieri inBituite da Romolo , e di fegnar le nuoue col 
ebarattere del fuo nome» Il che negando -Attio 
'^fauio augure poter da lui far fi Jenzail confimi^ 
mento de gli vccelii , il Rè , befiandofi dell 'arte , gU 
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dijfe. Hortu mi dìt pervia de gli augurtft'/è poffk 
ejfeguirfi ciò,cb'Ìo penfo nel mto cuore al prejènte» 
A che (fatte fue arti)ritpondendo l'indouino del 
fìi Hò penjato ( foggiunfe il Re ) che tu taglierai 
queflacote con quefio ra/oio: fà però quel t che di 
poter fare gli augelli tuoi ti conjentono . Diuijè^ 
allhora tanto/lo Nauio ^fecondo che dicono , la pie- 
tra , E fugli pofiiat per memoria del mir acolo y di- 
rizzata vna fatua nel Comitio. chiamò per 
inanzi a Roma popolo a con figlio > o militia fotta 
fìendardo , che non fe ne foffehauuta prima la per. 
mijfon de gli augury , Giujla il voler de' quali , 
raddoppiò Tarquinio quella volta il numero delle 
tre centurie antiche ; ma non dijìinfe le moderne^ 
con impofitione di nomt nouelli , Accrefcmto adun- 
que in quefla gufa l 'efJercitOyazzMfo^ egli vn 'al* 
tra volta co' Sabini ; dr ordinando infteme , che^ 
molte legna , eh 'erano fu la riua del fiume , fojfe- 
rp gittate accefe per ejfo , in modo che la fiamma^ 
s auuentaffe al ponte , ond 'era paffuto il nemico, 
Q/auentò primieramente queflo fatto quei » ebe^ 
comhatteuano , e gl 'impedì apprejfo , pofeia eh' in-» 
fuga A mijiro . Quindi molti d 'effi cb'eranofcam. 
pati dalla man de Romani , perirono fatto l 'onde 
del fiume ;e l 'armi loro , correndo velocemente^ 
per efjo , diedero quaft prima inditio a Roma dells 
vittoriayche peruenir la nouella ve ne poteffe, I tl-» 
queflo conflitto egregia dicono effere fiata l 'operai 
de' caualieri ; i quali , mentre le legioni Sabine in- 
calzauano. piu fieramente la fanteria Romanauj, 
percoffero in effe da i due corni , dou' erano flati 
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pofli > con tant' impeto , che di preferite in volta 
miJèro;ey vietando loro il guarentir^ rte‘ monti y 
le caccciarono ad affogare mifer a mente nel fiumei 
Ne contento il Romano Principe dì quella vittoria, 
JòJpinfe ijenza rifare , l * esercito nelle campagne 
Sabine : la doue , tutto che differato di vincere ,gli 
fffece incontro tumultuofamente queUpopolo 
vinto ancora la feconda volta da efso i di pace fi-> 
nalmente, ftnja piu riprouarfi > il rkbiefe: la qua* 
le come che gratiofamente gli concedere Tarqui- 
nia, toljègli però la città di Collatia , e lajciòuui Ege- 
rio figliuol del fratello in preffdio. Finitala guer- 
ra de' Sabini , e menatone a Roma trionfo ^riuolfe 
tantalio l 'armi contro la natione Latina : dell ll» 
quale, fenza venir ad altra battaglia , che dito* 
glierle hor vna, hor altra città, rintuzzò pari- 
mente gli /piriti , e pacificofji con efsa . Per modo 
che, ritornato a Romajèguitò, con l'animo piu tran 
quiUo , le fabbriche , che gl 'interruppe la guerra^ 
Sabina ;ed bebbenon pure riguardo ad auanzar 
la città per effe, ma, come nell'effèrcitio dèl ia ^ 
guerra, a tener anche occupatoli popolo nelle fati- 
che della pace . La quale però , mentre ch'ei tenne 
l 'imperio , non durò mai per lunga fìagione ; per- 
ciocbe , fenza le Sabine , e le Latine ribellioni Cche^ 
per molte riprefe , il tennero fitto l 'armi , guerreg- 
giò anche gran tempo con la natione Tofiana} e, ri- 
portatene piu vittorie, recolla finalmente fitto hu- 
manifiime conditioni a riconofiere per Principe il 
Rè de' Romani • Mentre adunque era ne' termini 
fopradetti il reggimento di Lucio Tarquipìofiicono^ 
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effereHuo veduto d^i molti nel Pabzzì reale ar- 
dere la chioma ad vn fanciullo addormentato, c'ba^ 
tua nomi Seruio Tullio ì e eòe, volendo alcun fami- 
gliare\portar dell 'acqua per /occorrerlo , fu rite^ 
nato dalla Reina ,inf no a tanto che fenzt hauer^ 
gli fatto alcun danni , la fiamma , ^ il fonnoift 
dileguarono ^da ejfo. Perche ella , tratto il marito 
incontanente da parte . ^ueflo fanciullo ( gli di/fe ) 
che fi hajjamente in corte noi nutrichiamo, hi da^ 
** eJJere,o Tarquiniotil foflegno della noHra gran- 
** dezza . loto quel y eh' annuncia il miracolo , cht^ 
” s'è veduto intorno al fuo capo • Teniamo però quia- 
ci inanzi differente modo con effo; e, poiché la for- 
tana n hà dato l 'imperio di Roma , prouueggianci 
di forfa , ond'ella non poffa ritornelo . Credette al 
pronoffico di Tanaquil Tarquinio ; e fece allenar 
fi fattamente il garzone « eh 'egli diuentò degno 
d'effer fatto fuo genero, E perciò non par da ere- 
dere% che foffe di condition feruile « come molti pen- 
arono ; ma da giudicare i che nella prefa d 'una^ 
città Latina, la madre , ch'era in effa nobilifiima , 
il portajfe , venendo prigioniera , a Roma nel ven- 
tre , e nelle eafe regie il partoriffe . Comunque però 
il fatto fi Lieffe , certo è, chequeflo giouane, a capo 
del trentefimo ottano anno che régnaua Tarquinio, 
era non folamente da lui , ma dai Padri ancora^, 
e dalla plebe ’R^ana , tenuto in conto grandi/Ji- 
mo . Ma i due figliuoli di >tnco Martio,a cui trop- 
po grane fin da principio era fiato , che, per l 'am- 
bì fiondi Tarquinio ifoffero non pure rima/i fuori 
del regno paterno, ma eh' fin yeceloro,vno, che^ 
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non era ne anche d'italica lìirpe , tetieffe l 'imperio 
di T{pma ; •vedendo , per giunta priuarft ancora-, 
della Iperanz^a d'ejfo con l'ejfaltation di heruio 
Tu lio f con fimiglianti parole > / 'un l'altro/t flima~ 
larono . E fin quando fofterremnoi d'ejfere calpe- 
>y fiati dall 'iniquità di Tarquinia ? Commi/e il nofiro 
n padre ad ejjola cura di noi t percb 'egli ne lìabilif- 
yy fe dopala fua morte nel regno ; e que fio disleale-,» 
>y allontanandoci ìludio/àmente da T{pma » ne mijè 
» la corona in capo a fe medefimo • Poteva egli al~ 
meno dopo la fisa vita renderne I ’beredità » cbz-,» 

» > durante e fifa , n' bave a tolto ; ed ecco eh' egli s' è fceU 
yy to vn genero , per privarne dell 'imperio Romano 
» in perpetuo . 'Doueua lafciar ricadere^ o la nofira, 
» 0 l'altrui e le tt ione nelle voci del popolai ed ei Tbd 
yy voluta far con l 'arbitrio, che s'è rtferbato tiranni^ 
yy camente a lui filo. Ma» doue tutt' altra equità 
yy gli [offe iniqua apparita , era pur conueneuole , che 
yy con la dignità del regno bauefje la /celta del Rè 
3i pareggiata ; e nondimeno vn buom di condition-* 
yyferuile è colui » che de liina a portarlo fiettro delf 
yy. imperio di Roma, E quand'ufcirem mai noi di 
yy Rè fiore ftieri , e di fibtaui ? Romolo , che portò da-, 
yy principio quefia corona ^nacque di Ihrpediuina» 
yy e fu Dio ; e Seruio T ullio ^ eba dafuccedere in ejja» 
33 Jù partorito in feruitù d’ una ferva. 0 ' che lìrane 
5 > proportioni , ò che comparation difeguali ! Vergo- 
33 gna è quefta del nome Romano grandififima ,* vi~ 
33 tuperio notabile della pofterttà d' .Anco Martio; 
yy che , mentre noi fiamo, per origine, cittadini di Ro- 
yi ma, e per nafiimtnto yfigliuoli di Rè Romano ,fif^ 
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5> ferìam , che della città y e dell 'bere diti noJlra,'vfur- 
pino gli firaftUa pojfe/iione , aipettino i ferui il 

3> dominio, Coftyl'un fratello gli giriti dell' altro 
accendendo yfi diipofero in qualunque modo di to • 
glierft quella vergogna dal volto con l 'vccifion di 
Tarquinio : imperoche t fenz.a l 'ira , che piu contr 
ejfo » che contro a Seruio gli fiimolaua , penjaronoy 
che la morte del genero potejje piu leggermente^ 
vendicarfi dal fuocero Principe > che dal genero 
priuato non potea quella del fuocero ; e giudicaro- 
no interne t che , qualunqu altro hauejje fufìituito 
Tarquinio in luogo di Seruio yherede parimente^ 
del regno con/lituito l'haurebbe , Scelgono adun- 
que per queflo fatto due feroci paflori ; i quali di- 
nanzi alle regie porte , co i loro ferri contadinefchi 
in collo f accendo fembianti di contendere tra effì,ri» 
uolgono primieramente in fe l'aSpetto de'fergenii 
reali , apprejjo appellando amendue a Tarqui. 
nio , incontanente fon chiamati da ejfo. f^uiut per- 
cuote l'uno fopr a la voce dell'altro; eycoflretti 
dal minijlro a parlar per vicenda , comincia l 'uno 
a contarli fatto ;e tmentre che'l Rè /i volge in-u 
lui pervdirloy l'altro yleuando vna furetgli fe~ 
rifce il capo con ejfa; e ylafci atogli nella piaga il 
ferro y amendue fuor del Palazzo fi gittano . So- 
Hengono tanto/t o i circojlanti il moribondo Tar- 
quinio ì prende la famiglia reale i due contadina y 
chefuggiùano; d^ il popolo ignorante del fatto con- 
corre tumultuando alla Regia. MaTauaquil co- 
manda fubitamente t che le porte d'ejfa fan chiu- 
fe ; ey cacciatine i teflimoni > prouuede infeme a—» 
^ . medicar 
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medicar Tarquinia j e manda per Seruio . A cui 
diretta apprejfo la manot e moflratogli l'agoniz.- 
» zante marito , Ecco ( gli dice ) chi t 'elejje per fuo 
iì genero , perche tu fojli Rè de' Romani. Co/i l ’batL^ 
3 > concio i tuoi nemici} ò* i no/ìri, ^el > eh' egli fof- 
i'ife quando ti fcelfe > e quel , che tu eri quando JoSli 
/celta } non fa hifogno > eh 'io ti rammenti , Gra/i-j 
cagione haueui di •venerarlo •viuo ; grand 'ohligo 
9 > tieni di vendicarlo morto • E , per quanto a mt^ 
33 s'appartiene , io non ti vò rammemorare} che pro^ 
33 moue/ft col mio dìimolo la tua grandezza : ma vo^ 
}}glio ben ricordarti , che la madre di tua moglie^ 
y^non può fenza tuo vituperio diuentar obbrobrio de* 
yy nojlri nemici • Solleua gli giriti > o Seruio, Il re~ 
y, gno di Roma è tuo , s' hai cuore di ritenerlo , Gli 
33 die fi Dei tei promijèro > quando di fiamma il ca^ 
33 po ti cinfero: i miei configli tei daranno yfe , per 
33 l'improuijò cajò % i tuoi non v* arriuano, Prendi 
33 con ejfo meco la dilpofition celefie per guida : e 3 co.. 
33 me che peregrino tu fila , penja > che 'I fummo ancor 
33 noi} che regnammo ; C) bende la tua diirpe non fia 
33 Romana 3 bafiiti » c babbi Romana la grandezza 
33 dell'animo . Quindi yjèntendo moltiplicar le grin 
da del popolo , cofi , per vna ^ fine fra ad alta voce 
3) gli parla , Racchetate i tumulti 3 e diate di buofu* 
33 cuore 3 0 Romani . La ferita del voflro Rè non i 
33 mortale 3 gli firiti }C* hauea fmarrit0 3fifonriuo~ 
)> cati; il ferro non penetrò come fi temeua;i fegni 
33 vel promettono in pochi giorni guarito: ed egli in.. 
33 tanto comanda y che Seruio faccia l'vfficio reale; 
33 e che voi gli rendiate l 'vbidienza yela fede, EJce 
. poco 
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poco ffante in ccnfermaùon di quefie panie Ser- 
uìo Tullio ccn la •ve/le reale i e ifalito in Jul regio 
tribunale t comincia a terminar alcune quijlioni; 
c d * alcun 'altre fà •vi/la di •voler configUarfene^ 
con larquinio:e co/t per alquanti giorni je/Jènde 
già 7 Rè trapaffato » fitto colore di fupptìr la vi- 
cenda d'ejfofiìabili/ce artificiojamente la fua po- 
tenza. Jka, per le (Irida nel Palazzo leuate, pa- 
lefiatafi finalmente la morte del Principe , Seruio 
guemito di forte preftdio , col fola beneplacito de* 
Padri I contra il coflume de gli altri tJuRè de' Ro- 
mani appellato . Et i figliuoli di Martio n hebbero 
la nouella nella città di Suejfa Pometia ; la douet 
/entità prima la prefa de* micidiali ydSP’vdita ap- 
prejfo la potenza di Seruio , s*erano~ per modo d ef 
/ilio , volontariamente ritratti . Peruenuto adun- 
que Seruio Tullio alla dignità reale; e volendot non 
pur conte forze publicbe» ma co i foftegni priuati» 
nella fiua progenie flabilirla » acciocbe non fojfero 
i figli di Tarquinio verfo diluiquely cb* erano fiati 
quei d’Anco verfoTarquinio % diede loro tantofio 
due fue figliuole per mogli , Manonfeppe con tan- 
to auue dimento dal fioprafi ante pericolo riparar/! t 
cbe l'inuidia dell'imperio non configliafje ancor 
nella fua cafa fceleratezze maggiori • La guerra 
V eientana gli diede primieramente cagione di ma- 
neggiar l *armi fi felicemente , cbe la plebe norz-» 
men cbe i Padri fi contentò di riconojcerlo per Si- 
gnore, Molte battaglie continuò per e (fa con tut. 
ta la natione Tofcana; e di ciafcbeduna riportò fem- 
pre glori fa vittoria, Diuife etiandio fui principio 
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iUl ^uo reggimento il contado publico tra quei cit- f 
tadiniychctper pouertà, erano cojìretti di feruir 
per mercede ; e fece molte leggi intorno a i contrai^ 
tirò' all' ingiurie , Aggiunfe pofcia alla città il 
colle ^trinale > il Viminale > e l 'Efquilino ;ediui^ 
Jela in quattro tribù. Ordino certi colli toue ricotta 
r afferò nel tempo della guerra i contadini ; e difUn^ 
fe gli ordini de' cittadini fecondo le /acuità di cis^ 
Jcuno . Vece apprefjo la raffegna di tutti gli huo- 
mini d 'arme nel campo Martio; e puri/colli con-» 
particolar facriftcio . .yiper/è ^ultimamente la vis 
della cittadinanza a i ferui affrancati ; e » rifer- 
bando a fefoloil giudicio de' misfatti publici,die~ 
de ad altri la cognitione delle quiflioni priuatc—» • 
Ma nobilijjtma /opra tutte l' altre fu l'opera del 
tempio di Diana , cb 'egli dirizzò fui monte Auen- 
tino i accioche Jeruijfe per luogo da raunar/i a tut- 
te le città Latine quand' baueffero a configliarfìin 
commune controle violenze delle Barbare , Con- 
gregati adunque in/ieme col Senato Romano i prin- 
cipali dtciajcuna d' effe r co fi per quefta cagione^ 
y a loro propofe . Non è città t ne popolo , in tutta l^ 
y nation de' Latini ya cui la Lieffa fortuna tofelicct 
y 0 mifera che fiuy con egual parti cipatione non ap- 
y partenga . Tutti per amico venimmo in quefit pae- 

> ftd'un luogo ; e tutti continuamente germiniamo 

» ineffi d'unjangue. Qnd'io non so come^doue la 
» natura congmnge cofi da vicino le flirpi» la negli- 
i genza diuida con tanto vituperio i configli . Et bò 
* » cbf quelt che non oferebbono di ten- 

> tari Barbari contro alta nofira concordia ardifcs- 
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j> no'On giorno cantra la difunìone d'imprendere^ • 
91 Confacrift adunqueìfe cofi vi piace tVn tempio <t_* 
>j Diana nella città di Roma ; la doueacerti tempi 
» ciafeun di noi ritrouando/i ^ non con diuerfe > mcL^ 
99 con leHejfe ragioni, gli affari delle città Latine 
>> communemente fi trattino , Il confìglio Anfittioni- 
9 » co appreffo i popoli dell*A/ia fu fatto, Jè vi ricor • 
9 j da , per l 'intendimento mede fimo’, egli effetti , che 
99 ne feguironot a folleuamento delle città Greche , ét" 
99 a confu/ion delle Barbare % non fì hìfigno ch'io vi 
99 riduca a memoria . Seguiamo adunque > o Signori» 
99 cofi nobile ejjempio: e delle nofìre membra diuife^ 
99 faccia/2 finalmente , a gloria del nome Latino » vn 
fol corpo . La città di Roma haurà l 'honore di dar 
5» il luogo per congregarne ; e tutte l 'altre la libertà 
di propor in effo quel che vorranno . Piacque la-» 
propojla del Rè Romano a i popoli Latini :^,ef 
feguita , fecondo il tenor d'effa, la fabbrica del 
‘tempio» vi fi ftabilì generale raunanza per cia- 
feun anno , infieme con molti facrificy » mercati , t 
tribunali , onde iìringere il legame della concor» 
dia e togliere le cagion del contrario» piu eh' ad-- 
dietro non s' era fatto » fecondo l 'opportunità » fi po- 
teffe . Hor i mentre con quefi* arti gouernaua Ser- 
uio Tullio l'imperio Romano» auuenne »cbe Jèn- 
’ tendo » per inuidia d' alcun de* fuoi generi »hucci- 
nar tra la gente , che egli regnaua fenza le voci 
del popolo » prefe con figlio di diuidere tra effo alcun 
territorio tolto a’ nemici ; e fece fi etiandio da lui^ 
con quefla liberalità , chiamar leggitimamente Rè 
de' Romani • Il quale artificio »com e poco da i Po- 
. dri 
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drì approuato , diede cagione alla triflitia del gene- 
ro d ‘incolpar tra effi l'ambitione del Juocero . Aia» 
perche s‘ intendano meglio le fciagure j che da que- 
lli principi/ nella caja reale fuccedettero ^ è da fa- 
pere » che t quattro figliuoli di Seruìo , e diTarqui- 
niOf eh ’in/ume/j maritarono »ne per cojìumit ne^ 
per inchinationi, conueneuolmente accoppiati non^ 
furono» LucioTarquinio orgogliofo di giriti t e 
di natura tirannica , toccò per moglie la maggior 
Tullia ^ eh' era dotata di conditioni contrarie: éf 
ad Arante , per benignità d 'ingegno , e per mode- 
fìia , riguardeuole ,fù maritata la minore , ebe ^ > 
per fuperbia dt penperi, e per arroganza ^er a in-j^ 
tutto da ejp) dijjìmile . Il primo adunque dicoflo- 
ro i che y come ft difjeìmachinaua contro la per fo- 
na di SeruiOiera raffrenato dalle preghiere della 
moglie : ò“ il fecondo , eh' abbommaua fimigliante 
pen fiero , •o* era [limolato dalle perfuafioni della 
conforte . La quale > pofeia d 'hauerlo per alcuna 
.tempo infettato i e d'eferfi auueduta yche niente^ 
montauatf difofe alla fine di dimefìcarf col co- 
gnato ^c' hauea cofumi alla fua condittone piu f- 
mili i e le fceleratezze , c haue a concepute , col mi- 
ni ferio di lui partorire . Traffelo perhfegretamen- 
tevn giorno da parte t e cominciò con fimili paro- 
di le ad accenderlo . Male fi portò con noi la fortu- 
mi nayO Tarquinio ; la quale diede a te moglie, 

3y me marito dalla grandezza dell' animo noflro 
ìi troppo lontani . 1 tuoi fitiriti , & i miei ,n' inuita- 
3, no a coronarci dell 'imperio 'Romano ; e le loro in- 
yychiaationi gli chiamano a nafonderfi fra le me- 
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a JchinìtideUa plebe. Ma non hà però tant'arhitrxé 
), nelle cofe bumane l 'iniquità della fortuna , che noti ~ 
fi pojfano affai finente i cuori magnanimi, con con- 
fi trarie operationi , correggerla , Separò ella inde^ 
>» gnamente LucioTar quinto da Tullia minore , cbet 
fi per fmilitudine di cojlumi , doueuano infteme ac- 
ff coppìarfi: congiungano effi quel , eh 'ella diuìfe, con 
ff gli argomenti t che, per portar corona, non fi dfjdi- 
fi cono. Tu nafeefii,^ io nacqui, non per aifiettar 
fi nell'età matura, ma per comandar nella fiorita: 
a la maefià del tuo fembiante , e la bellezza del mio 
3, •volto , non pojfono fifierire conditione priuato-» , 
3, Dalla quale poich' in altra gufa non poffiamlihe- 
a farci , tu col fangue di tua moglie , & io con / t-. 
» morte di mio marito, cominciamo a prouueder 
93 l'imperio Romano di Brinci fi piu degni , e la per- 
ii fona noflra di lìato piu conueniente • Piacque 
Tarquinio T atrocità del con figlio diTuUta;e non-^ 
folamentene venne fico ad' effecutione ima, contro 
aUa volontà del padre, fi maritò fceleratamente^ 
con ejfa. Dal qual principio volendo al rimanen- 
te la rea femina procedere , cefi feguttò Sìimolan- 
9» dolo . Ingiufla fin bora , o Tarquinio , è l 'uccifionp 
93 c' habbiam fatta : ma giufla diuerrà ella tantoflo, 
ff fi conquifieremo il regno per ejfa, s' è con- 
9> tratto fra noi matrimonio per ammorzar incen- 
ff dio di giouenile concupifeenza ;ma per baueryf- 
ff fido aUa noflra virtù conueneuole : Ne mancano^ 
99 a me marito per contentarmi (eco deda vita pri- 
93 uata ; ma fadiuami ben conforte , per foUeuarmi 
fi con ejfi alla reale , Per quejla ea^one t' bò io chia- 
mato 
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, maio alle mie nozze Tarquinio ; e per la me- 
, de/ima tu fe' tenuto a farmi inanzà Regina cbt^ 
j madre . Non è gran fatto quel , ch'io ti propon. 
jgo , Jè ben riguardi . Tuo padre , che ci venne^ 
) peregrino , s'ingegnò d'hauer l 'imperio , e l 'otten- 
yne;e tUy che ci najcefti Principe , procaccerai di 
) giunger ui indarno ? e chi chiama perfuccejfor que- 

> fla Regia > dou b abitò Tarquinia Prijco o chi fol- 
i leua la legge in quel fòglio > dou' ei fedette Rè de' 

> Romani yjè non è Lucio Tarquinio fuofigliuol pri^ 
i mogenito ? La forza della verità vince la tenerez- 
3 za del fangue. Seruio Tullio è quel , che di madre 
i reale m' hà generata : ma Seruio Tullio è quel > eh* 

> ufurpa il regno a Lucio Tarquinio . Riguarda^ 
3 hor tu , confqrtet a quel , che fei tenuto a te lìeffo ; 

* e ìfe non hai cuor d 'ejjèguirlo , non appellar Ro~ 

* ma per patria y ne cbiamarTullia per moglie^» 
Conquefli /limoli punfe fi fattamente T animo del 
feroce marito l 'infuriata conforte » che , fènz.su» 
metterai indugio y cominciando da quei > eh' erano 
Senatori per beneficio del padre y e dtfeendendo da 
ejfi nella plebe minuta ynon la/ciò fatica y ne ar~ 
gomentoy onde'l Popolo Romano , per refituirgli 
i 'imperio , il ritogliere a Seruio Tullio . / / quale y 
auuedutofi de' fuoi trattati > r, per dolce modo , c_» 
per a^ro , confortatolo a rimanerfene , non potè 
però raffrenarlo y che y circondato di gente d'ar- 
me ynon falijje finalmente in fu la fedia reale , C-* 
chsy con regia autorità^ il Configlio de’ Senatori 
non conuocajfe . La doue fopraggtungendo tantofio 

*»il male auucnturato fuocero» i-beèquefio(gridl) 

ch'io 
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» eh 'io veggo, 0 Tarquinìo ? ond'(faf\ì ( menirio fon 
vino ) di congregar il popolo Tramano c* ccm 'ardi- 
flidi Jolleuarti a feder Jul mio tbrono ì chef a gio- 
ne ,0 che furia ti JotpinJe a cacciarmi dal regno ? 
Dal tuo regno ( rtipofe immantenente larquinio) 
non ti caccio io,o òeruio Tullio ; ma nel mw, con. 
” forme a quel , che la ragion vuole , mt reftituifeo . 
» Mio padre , per naturate her edita , me ne confi itut 
ìf fuccejfore ',etu, per bai bara iniquità , te ne facejh 
»> tiranno, lo nacqui figHuol di Taiqumio Rè de' 
3 > Romani ;etu najcejli figliuolo d' una delle juejer- 
»> ue . La tua promotione al regno fu fenza le voci 
3> del popolo ; e la mia farà col beneplacito d 'ejfo . 
y» L'arte di fìabilirti la corona fu corrompere la pie- 
be con ingiujla diuifion di terreni ; e le regole^ 
» di con/eruarlami Jaran gouernarla con diritta—» 
9 ) diftribution di giuft iti a. Egli è vero, che tu fojìi 
9 > folleuato da mio padre in fino all’ imparentarti con 
ejfo : ma quejìa medefma ejfaltatione vale affai 
9J piu per moflrar l ' ingratitudine, eh' ufafti nella-» 
perfona di fuo figlio, che per prouuederti di ragio. 
9 > ni , onde fuc^edere nel regno dirittamente tu gli 
33 douefii. Rinuntia adunque ,oSeruio, alla dignità, 
•'33 che non t’ appartiene : e guardati , che 7 tuo fangue 
33 non ferua per inchiofiro da regi flrar l' opere ^ che-» 
33 faremo Jui cominciar del nofìro imperio. Trafìfjim 
ro quelle parole l’animo del mifero Principe con-» 
fi pungente coltello, che gli farebbe fallita la voce 
per rifondere ,fe la forza della regia coflanza^ 
non hauelfe in lui vinta la violenza dell 'ejìremo 
dolore . terebe , rijcoffofi come potè il meglio , coru* 
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fimbiante inpeme difdegnofo , e dolorofo , coft ripre- 
si fè a parlare , Dura cofa mi fembra^o Senatori, 
Sicché voi babbiate a dar vdienza a Lucio Tarqui- 
a nio in altra forma, che dt cittadin priuato ; e cbt^ 
9ì dobbiate afcoltar Seruio Tullio da altro luogo, che 
M dalla fedia reale. E nondimeno io veggo cojìuiju- 
3i blimato fui tribunale de' Principi Romani ; e me^ 
» conflitutto fitto t gradi de' mifertfupplicanti. Ma 
non portano i Rè magnanimi lecofe dure in altra 
” lcfftoUi:e T ingiurie della fortuna fcuo- 

» tono affai finente le corone de i capi ima non ab' 
battoli giamai le virtù delle nature reali, Con^ 
»> que/la difiofuione iononvò parlar teco, oTarqui- 
iì nio come fi parla co i Rè de' 'Romani ^ ma voglio 
3> accufarti , come fi coft urna contro la violenza de' 
3i Tiranni . La città di Roma , fe tu noi fai, è libera, 
r Rè, che da ejja leggitimamente s' eleggono i 
33 debbon ben gouernarla a beneficio de' cittadini i 
33 ma non poffon già lafciarla nelTheredità de' fii- 
** gliuoli . Il popolo Romano è padrone di chiamar 
»» Principe non per dirittura di fuccejfione , ma per 
eccellenza di merito, L'elettion de' miei predecefi 
33 fori , cominciando da Romolo , te ne può rendere^ 
33 fifficiente teflimonio. Per qnefia via fu promoffo-, 
33 la mia perfina alla dignità dell' imperio; e ,quan- 
33 tunque con qualche dijìanza di tempo , concorfero 
33 però tutte le veci j che bifignauano , per confi ttuir- 
3 ì mi Rè de' Romani leggitìmo . Ne quel, che mi die- 
)) de la benignità de gli buomini , mi negò la volon- 
33 tà de gl' fddy ;ne la fiamma, che fin da fanciullo 
33 intorno al capo mi fi rauuolfe ififienne, che , eoru* 
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3 > indigno traffico > io camper affi daìì'humana auari- 
» tia quel t che i con ejpreffio augurio, m’hauea già 
» donato la diuina magnificenza, E la diuifion^ 
de terreni , che tu mi rimproueri ,fù per tenerez- 
> » za di foUeuar la mendicità , e non per ambitione^ 
di conquijìarmi il fauor de' miei cittadini. Li 
** quali io tralafcio s' haueffer cagioni d'antipormi 
** a ciajcun altro all'imperio ima dico hen, che non 
** l'hanno di pospormi tpriuandomene , a ninno. So- 
** ìienete , o Padri Conjiritti , eh 'io parli in lode di 
me medefimo, poiché cojlui mi cofiringe; e quel, 

" che piu dalla fua che dalla mia bocca afcoltar voi 
» dourefie , non vi /ìa grane , che brieuemente io vi 
ritorni a memoria . La nation de' Tojeani , fitto la 
» mia condotta, v* bà prefiata vbidienza ,* il giro 
»> della voflra città s' è dilatato ; le qualità de' cit- 
tadini ft fon difiinte ; le claffi , le centurie ,e l 'età 
Jeparate i ilnumero , e la potenza de' Romani ac- 
9% crefeiuta ; la cognition delle liti diflribuita ;&i po^ 
99 poli del Latto con l 'imperio Romano congiunti . ' 

99 Tutte quefi 'opere , o Tarquinia , ancorché fatte dal 
figliuol d'una ferua , non fintano del fimi le, fi tu 
99 hai fenfo per riconofcerle : efiVuoi fenza animo- 
99 fità riguardarle y pvjfino elle affai chiaramente^ 
99 mofirartt , che non la natura , ma la fortuna pec- 
99 co nel mio nafeimento in quella guifa , cbà per co- ^ 
99 Liume di fare , quando cambia gli fcettri de i Rè 
99 nelle verghe de' contadini, e nafeonàe l ‘alterezze 
99 delle città fitto le reliquie delle ceneri. Mal 'tm- 
99 prefe per contrario, che facefii fin bora tu,che^ 
99 d 'ejfer nato ^ e libero, e Principe , ti glorifichi , non 
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»> ardirei già io d* a fermare , che dell* una eonditio- 
3> net 0 dell 'altra fentijjero • Cote/le mani , eh' infue- 
91 eidajii del /angue di tua moglie f quelle nozzx^ y 
91 che celebrafii con tua cognata , qued 'ìngìuflitio- > 
99 che commetti cantra tuo fuocero , non so io vedere 
Il che ipirito dimofirino d'animo libero t che lume^ 
91 dijcoprano di cojìume regio . P' eggo ben ,per coru 
91 chiudere t cheta » per paterna heredità non bai ra~ 
91 gitone nell'imperio Romano i e eh' io , per leggitima 
91 elettionct ne tengo già per fant'annt il dominio; 
91 e che voi iO Padri Qonfcrittit non potete in quella 
91 fatto antipor la pretenfion deìì'berede alla pojjef 
99 fton dell 'eletto t che non posponiate la libertà di Ro~ 
99 ma alla volontà di Tarquinia . L' efficacia dede^ 
ragioni te TaSpetto mij/erabile del dicitore mofjero 
a compaJSione in/ìemeò’U /degno quella parte de* 
Senatori t thè > per effiere /ciotta d 'obligo , non ri- 
guardaua ad altrotcb 'all 'equità della eaujay dy al» 
la ragion del ben publico ; ond 'eda t e tacendo 
parlando > mojirò incontanente quanto gli argo- 
menti diSeruio per/ua/a l'bauejjero , Mal'altra$ 
che t per beneficio di Tarquinia Pri/cotcra alU^ 
dignità Senatoria peruenutatobene yO male , che 
di farle pare/Je t pre/è a difendere l'iniquità del 
figliuolo per modo » che fe ne leuo tantofto tutto il 
P alazza a romore ; ò' il popolo t correndo in effo det 
ogni parte , accrebbe maggiormente lo fìrepitoyela 
confufione . In me^o alla quale comparifee Sprou- 
uedutamente la feroce Tudia ; ^tuppellato col no- 
me reale il marito Tarquinio, gli accrefie inferno 
fon gli altri /autori il coraggio di procedere a piu 
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cruJel maleficio . "Prende egli però fenr! indugio il 
male auuenturato fuocero tra le bracci a^ e, quan- 
to piu forte può igiù per le fiale del Palagio furto- 
fitmenteil precipita. Si dilegua immantenente la 
famiglia» che l'accompagnaua: rimangono atto- 
niti i Senatori» che 7 difendeuano : s 'auuolge il mi- 
fi ro vecchio compajfioneuolmente fui fuolo: e da chi 
behbe qualche spinto di pietà rilevato in piede alla 
fine I tutto pien d'angofiia » e di f angue » per ritor- 
nar dond era •venuto» a gran fatica fi muouc^. 
Ma » per conforto di Tullia , gli manda tantoffo 
dietro alcuni m t/nadieri Tarquinia ; i quali , finza 
molto affrettar/i , raggiuntolo » con piu penetranti 
ferite mifirabilmente T uccidono. Et ella peruie- 
nea tant' eccejjo di crudeltà ,cb'»abbatte»do/ì» nel 
ritornarfine »la doue giacea dijlefo il corpo del pa- 
dre » e fihifando il coccbiero di fironar i defirieri 
four'ejfoygli comanda la federata »che noada inan- 
zàl e io i piè de’ cavalli , e con le ruote del carro di- 
Tiillanti del fangue paterno vittorio/a nelle fut^ 
fafifi riconduce. *filella guifa adunque» che s è 
detta »dop 0 7 quarantefimo quart’ anno del fuo tm- 
peria pafiò di quefla vita Seruio Tullio Rè de' Ro- 
mani : éttauuenga che 7 fuccejfore non haueffe po- 
fita di Rè tralignato in Tiranno » malageuolmentc 
con tutto ciò farebbe arriuato a rajjòmi gli aria» 
fercioche » finza l’ altre fue virtù » eglt Jù fi civile 
nella regia ammini/ìratione, che moftrò d’bauer 
in animo di voler convertirla in popolare , Onde fi 
dolfi talmente del fuo liratto la plebe Romana, che 
Mou j ’ attentò Tarquinio di far di lui publtche effe* 
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qute i dubitando t non^al comparir del cadauerot 
la moltitudine correjfe a disfogar^ contr'ejpi» 

£ però la moglie deU' uccijo ^ maladicendo la era- 
deità della figliuola t e del genero ^gli diede ellet^ 
friuatamente Jepoltura : e y qualunque la cagiona 
fé ne fojfe^ non pajjar due giorni , che feguìt con^ 
la fuaUa morte del marito ancor ejfa . Occupata 
■ adunque nel modo , che s'è detto, il regno di T{pma 
da Lucio Tar quinto , tutto ciò , che di leggi timo , e 
di naie ,s'era •veduto ne' pajpiti Principi, cornine 
ciò a tralajciarfi pereffo;e la regia autorità nella 
licenza tirannica etprejjamente a mutarft . OncP 
ajjai toflo fu cojìui col Jopranome di, Superbo , ap* 
pellato ; e la beniuolenza portata dal Popolo Roma^ 
no a' Juoi prede ce (fori , riuolta nella fua perfino^ 
in timore • Del quale diede fui principio cagione , 
l'uccifion , che fece di que' Senatori , c* bauean te* 
nato le parti di Seruia contr ejfo , e 7 circondar fi 
fuo corpo d 'una Jquadra dijer genti ì per cui moftròf 
che 7 regno , c 'bauea conquifiato per la firada^ 
della violenza, non potea conjiruargltfi fe non per 
la via dello Ipauento, Con le lance , e le ipade ^ 
dicolJoro , rendè egli , e di giorno , e di notte ,for* 
midabile il Palazzo reale ; e /igni fico afidi cbiom^ 
ramente, c' bauea da reggere l'imperio Romano piu 
con la guida del fuo piacere , che con l 'autorità del* 
le leggi . Le quali tutto cb' in molti cafi fofièrojìa* 
teapprefio gli altri%è facrofante ,appr e fio a lui 
non pare che fofiero riguardate in niuno , T{ecò egli 
per tanto al Juo arbitrio la cognition delle cau je , ^ 
(apitali i e mandaua nonfolamente a' confini ^9 

I a condan* 
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(ondannatta neU 'bauere^t neìJa vita, color, cbf^ 
tenta per nemici delta fua tirannide , ma qualun- 
qu altri potejfero con la perdita delle /acuità mol- 
tiplicar t'acquifio de' fuoi tbefori . ^uin di/ori ua- 
no nella fua corte i calunniatori : ^ egli prouue- 
dea fceleratamente pere(Ji>non pur di /aliare la^ 
propria ingordigia dell 'altrui ricchezze, ma d 'ah^ 
battere te tefte de* Senatori per modo, che , recati a 
piccìol numero, di vedergli amminifirar l'impe- 
rio Romano fenz* il loro con/iglio piu leggermen- 
te in grado prende jjero ^ La qual cofa, contro al 
co/lume de gli altri , ej/egut co/lui ft pertinacemen- 
te nel /uo reggimento , che non fece mai guerra-» » 
ne pace\,ne Liabili confederatione ,od amiftà , nelle 
quali altro parere , che quello della fua /ola cafo-» 
a/coltaj/e . Sententiaua oltre a ciò le quiflioni tra 
le pareti domsfticbe ; ne volea fentire fe non chi era 
chiamato da luì ; ne Jòlea mojlrarfì altro che di/ 
degno/o , e terribile • Diuietò tutte le raunate , che^ 
percagion de' Jacri/cq ,o dentro , o fuori della cit- 
tà , ft faceuano per addietro ; accioebe non hauej/e 
il popolo occa/ìone di comunicar fegreti per abbat- 
tere la fua tirannide . Et hauea per coRume di 
J^argere da ogni parte cotali perfine , che , mefeo- 
landoft fra le brigate de' cittadini , raccogliejfero 
ciò , che di lui fi parlaua ; e tal volta anche, dicen- 
done e (fi me de fimi male , difeopri fiero le volontà de 
gli altri . Le quali non cofi tojio egli per rapporto 
di cofloro conofieua contrariare al fuo dominio, che» 
fenza alcun riparo , ne pagauan tantqfio la pena, in 
varie guifi^i colpeuoli}e molti o che, dentro, o 
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"fuori di Roma$ tratto tratto /f dileguauano,erafL-* 
fatti Iparìre dall'ejfecutioni de’ fuoi manigoldi. Per 
modo eh' teftinguendo egli da vna parte l 'ordine^ 
patritio con l'uccifionit e gli e(filij t e macerando 
dall 'altra il plebeo con le fatiche yC le guerre > vff- 
niua t fecondo il fuo auuifo , ad ajjicurar/i da i con~ 
figli dell 'uno , a fortificar ft contro le ribellioni 

dell'altro . Il che per confguir maggiormente fi in ~ 
gegnò di farfi amicala nation de' Latini ; e fieljè 
tn ejfa per genero Ottauio M amilio Tofcolano^ che^ 
per nobiltà d' origine y e per opera d’arme y era fra 
loro principali fimo . ^mndi diifofe di muouer 
guerra a' Sabini» che, contro a quel, c' bauean.^ 
pattouito con Seruio, ricufauanadi perfeuerarfot~ 
to il giogo dell'imperio Romano . Et ordinò per 
quejla cagione parlamento nella felua di Ferenti- 
na con tutti i popoli del Latio . La doue come ch'egli 
al giorno ^abilito fi ritrouaffe ;tuttauia , perche^ 
dò fu piu tardi che non conueniua a tanta nobil 
gente , che l 'affiettaua , prefe , prima eh' egli ve- 
niffe , cagione Turno Herdonio pojfente cittadina 
d'.^ricia d'accufarlo con agre parole dinanzi aU' 
99 y niuerfità de' Latini . Non era capace la città di 
93 “Roma della fuperbia di LucioTarquinio ,fe non^ 
99 fi dilataua ancora per le contrade del Latio . 

99 comparir dell'alba fi raunarono in qui fio luogo 
» perejfo tanti Principi della Latina republica: al 
99 tramontar del Sole non fi vede ancora arriuarci 
9 > il tiranno della Romana . E che argomento , o Si- 
ti gnori y volete voi veder piu efficace della flima-M, 
»9 fbe cofiuifà della nofira gente ^ Om l’ ucci fiorii 
. " ' ' della 
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» della moglie , e con gli ììratj/ del fuocero > fìjòlleùò 
» egli da prima all'imperio ài Roma : col dispregio de 
5» gli amici, e con le beffe de' confederati j intende ho^ 
» ra di Jublimarfi a quello del Latto . aprite gli oC' 
»* chi , 0 Campioni della libertà Latina , e con fiderate 
» il vofìro pencolo. Leggier cofa pare a prima •uifta^ 
3 » che Tarquinia Rè de* Rjimani v'babbu tenuto a ba~ 
33 da vn giorno atpettandolu i ma chi ben la riguafm 
33 datpefa ella perauuentura cotantotche^je voi^tacen- 
33 do , queiì' indignila foilenetet to non so con ebe lin- 
33 gui ricuferete pofeia il Juo giogo. Tarquinio Su. 
3 i perbo ,fe noi fapete > con quefì ’ artificio vi tentai • 
>» Tenete però per fermo , che liberi > rifeotendoui > e 
3 >ferui, /offerendo, fenz.a fallo alcun rimarrete. A pe- 
na baueua finito coHui di parlare, che Joprauuen- 
ne il Principe Romano ; dinanzi al quale fatto da 
ctajcheduno flentio 3 egli , per auuertimento d'al. 
cun de' Juoi yfeuso la tardanza con T occupation 
d ’ vn giudi do tra padre e figliuolo ; e rimife il con- 
figlio nel giorno Jeguente, MaTurno^c'hauea co. 
faggio per fofener l 'atrocità del fuo volto , non 
potè contener fi , che non riprouajje come fatfa la 
' Jet*/* 3 c ’hauea recato ,e che, rimprouerandogli le 
fue fceleratezze verjo i parenti , e le crudeltà con- 
trol Cittadini % non protesa ffe a i Principi del La- 
tioyche'l collegar fi in qualunque modo con effo altro 
non era che tradirla libertà della nobile genera tiom 
ne Latina . Alle quali parole , come che fembiante 
non ne facejje , tutbatofi però fieramente Tarqui. 
nio, pensò ài ricambiarne l*.yàridno per modo, cbe'l 
terrore » ebauea mello di fe nel Popolo Romano , /# 

dfien^^ 
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difìendejje ancora con l 'ejjempio di luì nel latino. 
Ma t perche vide di non poterlo far allhora per la 
via della forza yft di (po/e d’ e/ftguirlo per quella 
dell ’ inganno . E > Jì abilito per lo giorno appreffò il 
confglio t ritrouò modo di corrompere per moneta 
vnftruo di Turno t perche lafciajje nafcondere vn 
grd numero di ipade nella Jlanza,dou'egH alberga- 
ua : Cy come per improuijò accidente yconuocati ina- 
if zi giorno i Principi de' Latini t la dimora ( dice 
» loro Jch'io feci di venir al confglio , fu veramente) 
jj ìnquato all' intention mia, per l'impedimento ych'v- 
,, difte ; ma , quanto alla prouidenzt diuina , fu per 
y , falute della mia vita , e della vofira . Turno Her- 
yy donio , per hauer l 'imperio di tutti , sera apparec- 
j, chiato d'vcciderne come prima all ’ bora compofia 
yy raccolti interne noi fu/Jimo;edell’armi necejfarie 
yy per farlo s'hauea, per quel ch'io fentoy nafcqfamen- 
yy te riempiuto l'albergo . ^ue/la Ju la cagione y chef 
yy vedendo guajlarft dalla mia tardanza il difegnof 
» parlò contro di me nella guifa , che voi JintiJle^ • 
yf Ma quel y che non p nel papato ,s'apprefi a egli di 
y, far nel giorno feguente , p noi , fecondo l 'bora , e 
Lordine dato , ci rinchiuderemo a coniglio , E, per- 
fi che voi veggiate io fon de fio ,o fe fogno , venite 

yy meco immantenente da eptie certi ficateui col te* 
y y flimonio de gli occhi . Credettero alla calunnia di 
Tar quinto t caporali della gente Latina ; e, quan- 
tunque non manca/pro argomenti per raffigurar- 
la y la ferocità pero dell'ingegno di Turno , infeme 
con quale b' altra verifmilitudine , dtfolp loro Ut 
mente da confiderarUt , V anno però fenz. ’ indugio 

col 
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col Rè Romano air albergo deìP Aricino;e yritrctt»- 
tiui da ogni parte i coltelli > caricano tantofìo tl 
mifero di catene i e Jenza ch'egli fi poffa <èiferid^ 
te t furiofamente a morte il condannano . 
raccolti , com' era ordinato , a coti figlio , commen^ 
primieramente Tarquinio la pena data all infelice 
per elfi; e propofe apprejfo vna lega tra la nation 
Latina il Popolo Romano , onde C una gente Joj- 
fein aiuto deir altra; ma che però la Romana 
praiìrjfe a quella del Latio. Accettarono le con^ 
ditiont i Principi de' Latini ^ o paura , o configlto, 
che gli flringel/è: ed egli impofe alla loro giouentù, 
che fi ritrouajfe a certo dì fiotto P armi nella felua di 
Ferentina . Hche perejfia diligentemente ejfegut^ 
io yconfufie Tarquinio le /quadre Latine con leT(p^ 
mane per modo, c'haueffero communi i conducttori, 

€ rinfegnetenel rimanente eferato afatmeglio 
nel campo Parte della militia , che non rende fui tri- 
banale il debito della ragione ; ne minor guerriero 
farebbe apparito de' Juoi predeceffori fé I mgiuney 

che facea nella pace ynonbauefiero ofcurate le vir- 
tù, eh' adoperò nella guerra. Per cagion della 
auale, pattouita fimigliantemente confederattonc 
con altri popoUy & infìituite, per conferrnarla,cer- 
U fiePie annouali , doue co i conuitt » e co i jacrtfictft 

tutti infiemefidimePìicaJfieroymo/fie l'efiercito con- 
tro la natione de Volfci ; e tolfe loro ^ , e disfece la at- 
ta di Suef/a : della cui preda ordino dt dirizzar vn 
tempio al nome diGioue yche con la magnificenza 
del lauoro corrijbondejfe alla grandezza dell m- 
perio di Roma . ^ndi [entità vna parte deja^ 
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bini preJJoadEretOte l'altra vicindiVtdena tf~ 
ferft accampata per guerreggiarlo y diuife anch' 
egli le fue genti per modo, ch'ingannando in vn-» 
luogo il nemico col moftrargli l 'ejfercito dimezza^ 
to ,lo fconfijfe apprejfo col difcoprirgliele intero ; e, 
prefentandogli nell 'altro le tejle de' vinti Jòpra^ 
le punte dell ’bajle > il cojlrinfe , in vece di refiftere 
con la forza dell' armi , a procacciar di faluarfì 
con la campatone de' preghi. Ritornò pofcia,quan“ 
do con tutta , e quando con parte dell 'bofle, ad az^ 
zaffar f co i Volfci ; e ne riportò notabili predc^ 
vincendoli . Ma non bebbe però egli tanta feliciti 
nel finir velocemente tutte le guerre , cbe^con mol- 
ta varietà di caft , e di fatiche , non confumaffe lo 
^atio di fett' anni a terminar quella di Gabio • 
Era quefla vna città ,per ampiezza di giro, e per 
numero d 'babitanti,rigùardeuole ifi come quella, 
cb’, oltre a' terrazzani, raccogliea coloro , che dal- 
le ruìne di Sueffa , e molti , che da i bandi di Roma 
riparati vi s 'erano , Li quali confortando da vna 
parte i Gabini a muouer guerra a Tarquinio , e 
concorrendo dall'altra i Volfci ad affalirlo cotl^ 
ejfi yvfcirono glivni e gli altri foprail territorio 
di Roma ; e corjèro alcuna volta infin fiotto le mura 
nemiche ; e furono alcun 'altra fin dentro alle prò, 
prie rijòlpinti , Ma, prolungandofi troppo piu cbt 
non bifognaua quefi vtcendeuoli affé dij , comin- 
ciarono i Romani ad bauerfgran diffalta di vet- 
touaglia , che la turba de' mendiei , che n era mag- 
giormente dannificata , non fi tene a di gridare, c^ .. 
fi metteffg in qualunque modo termine alla guer- 

K ra 
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ra Gabina . Per la qual cqfà Seflo fidimi di Tar~' 
quinìo s' auuisò , con arte poco Romana * di venir 
a capo di quell 'imprefa : e » comunicato prima fé» 
gretamente il fuo configlio col padre jil conforto po^ 
fcia palefemente a pacificarfi con la città nemicar 
ond 'egli t fingendofì grandemente adontato , ordì-' 
nò » che fojfe battuto per le publicbe piazze { ac- 
cicche la nouella ne peruenijfe tantofto a i Gabini. 
La (bue mandò appreffoil frodolente giouane in^ 
forma di fuggitiui alcuni fuoi amici , perch 'offe- 
rijfero a quel popolo , che verrebbe ancor egli <*_. 
guerreggiarli padre con effo yfe l ' a ficur^e , per 
pace 1 0 compofttion , che co i Romani faceffe i di non 
darlo t per ninna condì tione , in man di Tarquinia, 
La qual proffèrta volentieri dalla città Gabina^ 
accettata » e fattagli , fenza contradittione la fi- 
eurtà » che richiedeua > egli > con vna buona man-à 
di feguaci t /pacciatamente colà ftconduffe : e > tra 
la gente i chey come faggi ti ua$ ve T accompagnò 
da prima , ^ il venne pofcia feguendo ^e tra l '«• 
rotei 'argento t che vi trajportò nel mede fimo tem^ 
po con e ffa t colori talmente la fua bugiarda riheU 
lione t che non fu tra i Gabini chi non la giudi- 
caffè verace. Egli è vero t che t con la fagacitàdt 
fatti congiunfe ancora , in arriuando , l'artificio 
delle parole t ond' egli non hauea men douitia per 
ricoprir gl 'inganni , che Jòttilità d'ingegno per ri- 
trouarli. Io non sò^valorofa gente , che fìimoh 
pungej/è maggiormente Lucio Tarquinio mio pa- 
» dre a farmi publicamente battere perle lìrade^a 
SI Romanci o perch'io I ammoni ffi di cercar pace^ 

con- 
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3 x con cfio voi ; o percb 'ei cominciajse a voler p^er- 
xì ra (o’Juoi figliuoli. La prima cagione non dijear^ 
xì da dalla Jua Juperhia ,• e la feconda conuiene cotL-> 
x> la Jua crudeltà: e l'una e l'altra mi fan degno 
Xì della voflra compafiione , e del vojìro riparo . Il 
Xì quale come che piu da voi che da altri iohabbia^ 

Xì hauuto cagion di Sperare > quando però non vi fof 
3> Je in piacere di darlomi » andrò io fi fattamente per 
» ogni parte aggirandomi t che ritrouerò chi t Jinteti- 
5» do ricordar la ferocità di Tarquinia co' fuoi citta- 
dini f l 'alterigia co i Jbrefiteri i la fceleratezztL.» 
conia moglie il' ingratitudine col Juocero ^ labari 
IX barie col figliuolo » vjerà meco ogni ingegno ^per^ 

Xì che fi fiero mofiro dal mondo ì in qualunque modoì 
Xì fi tolga • O voi dunque > Signori , mi confermateza 
Xì quel f che m' hauete promefso io mi lafciate fcorre~ 

XX re dou' io troni pietà per liberar me dalla crudeltà 
iX di mio padre xerijuegli virtù per ajjicurar voi da 
Xì gli olit^aggt del voliro nemico . infiammarono 
per quejle parole molto piu che prima i Gabini a 
foccorrere il fupplicante contro l’iniquità di Tar- 
quinio » <2^ infieme a valerfene per finir la guerra 
^ henauuenturofamente con efso • Fecerlo però par~ 
tecipe de' loro configli ; éf il mandarono molte^ 
volte con gente d'arme a correre le campagne.^ 
di Roma : la donde egli fenza vccifionet e fenzz^ , 
preda non ritornaua giamai : conciofofse Cqfiu» c 
che 'I padre indebolifse a bello fiudio di guernigio~ , 
ne , e riempiefse d'arnefe que' luoghi t doue s inuia- 
ua per hojleggiare il figliuolo ; acciochey ritornane , 
. done ricco ^ c vittori^ % moltiplicajfe l 'autorità « c 

K a della 
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della perfona di lui tra la gente GabJna, Vero è» 
ebe sfotto colore di riparar il paeje dalle /correrie 
di Sejìo ìgli mandaua tal •volta incontro di quelli^ 
che I per ejfergli maggiormente foipetti , deftdera~ 
ua , che fojfero vccifi da effo . Col favore adunque 
di /imiglianti vittorie , e col mezzo di qualch’ altra 
artificio t venne coflui in tanta lìima apprejjo a* 
G abini t che fu fceltoda efii per /curano Conduci* 
tor dell' esèrcito . Con la qual podeftà ritrouato 
modo di mandar a Roma vn Juo famigliare , p 
pntir al padre l 'autorità > che teneua ; e diman~ 
dodo com' bauefie a feruirfene . Il che volendo per 
vn cotale enigma fignificargli Tarquinio , fìmi/i^ 
come Jòpra penfero a ^^fièggiare per vn giardi- 
no i e ijènza dir parola , percojfe con vna verga-* 
certi papaueri , che piu alto de gli altri il capo le- 
mauano: laqual cofa dal meffaggiero vedutatfen- 
XA poterne altra rifiofla ritrarre ^fe ne ritornò 
confujò a Gobio , ò" ttl fuo Signor rapportodo-* • 
Comprefe con tutto ciò Seflo da ejfa ^cbe'l padre-» 
gl'imponeual'uccifione de' piugrandipa la nobil- 
tà Gabina : onde y pofcia d'hauer ordinato queìy 
che gli parue opportuno > congregò la moltitudine» 
yy e prefe tra ejfa in quefla gufa a doler fi . cb 'io 

»y fo^cttai da principio j o Gabtni , voi non bauetc-» 
,, potuto prouuedere che non m' auuenga . Ritrouaji 
„ fra voi chi , per merito di quel c’ bò fatto per la vo- 
yy fira republica centra mio padre medefimoyS* appa- 
yy recebia di mandarmi ad effo incatenato . Cofi m'è 
yy guardata la publica fede , che pur era in poter vo- 
9> ftro di non darmi, Cofi m' è faluata lavita 
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5 > popoli Latifti , che fper la campa ffion del cafoìmi 
5 » farebbe riparata fra Barbari • M a ,s' egli è grom 
ue ad alcuni > che comandi a i Gahini vn Roma'- 
9) t/o ;oj s' altri antipongono la tirannide di Lucio al 
» ffggi/neuto di Sefto tio non ricujò ^ ((Signori, di ri- 
9) ftuntiarui l'imperio, che voi medefimi mi com^ 
9j mettefle : ma ben vi priego , che , per guiderdone^ 
9, d'bauerlo a gloria voflra ejfereitato , mi concedi^ 
Si te , eh* io poffa vftirda Gabio per altra via, ebe^ 
Si per quella, cb'a Roma in poter di Tarquinia Super- 
Si bo conduce . ^ quefle parole agffunge le lagrimep 
e finge qualunqii altro fembiante è piu proprio di 
chi s’auuolge nelì'efìremo pericolo , Laonde, com~ 
mojfa incontanente la moltitudine s e dima ndatolo 
cbifoffer coloro > che contro la fua perfona infiàiaf 
fero ycalunniò lo fcelerato vno ^ntifiio Petrone^ $ 
per arti di pace > e ài guerra , in fra i Gabini emi- 
nente . il quale difendendofi dalla calunnia, dr tu» 
qualunque pruoua apparecchiato offerendofi pTac* 
cufatore, che t prima di parlar al popolo , bauea^ 
dijfofto quel che bijognaua per colorirla , manda 
ricercando la cafadilui,e fece riportarne lettera 
col fuggello del padre t per le quali ordinaua ad 
Anttjho , che vino o morto gli mandaffe a Roma 
il figliuolo . Onde ,leuata/i tanto fio la turba a ro- 
morefenza che potejje l'innocente rispondere 
Tiofamente il lapidarono : e f per qualunqu 'altro 
fofje fiato di quel con figlio partecipe t commi/ero a 
Se fio l 'inquifitione ,e'l fupplicio. Il quale , man- 
• data di prefente guemigione alle porte della cittàs 
perche niuno potefie Rampargli di mano,fec^ 

prendere 
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prendefe da fuoi mafnadierì i migUor eìltadinl^ 
che vifojferoi^tapponendo loro il mede fimo faU 
lo ,/enz' altra forma di gì udì c io t gli fé jMt amen- 
te morire . Perche > fentitane a Roma Tarquinio 
la noueìla mife taniofìo in carni» co» l 'ejjercito; 
dy j auuicinatofi alle porte di Gabió yfù da chi 
guardaua liberamente intromefio; ond'egli della^ 
città fip tfenza contrafio y Signore . Delqualc^ 
inganno i miferi cittadini dolendo/i , ed attenden- 
done i mali y che» con la fermtU /’ accompagnano^ 
Tarquinio , contro la fua conditione yfi portò beni- 
gnamente con e Ufi i e > per hauer fauorey onde tira n- 
tieggiar i Romani , dimofirò dolcezza nel figno- 
teggiarde’ G abini» ^I{ella cui città lafciato il fi' 
gliuolo , egli a Roma» con / 'ejfercito fi ricondujje^ 
La doucy mentre facea cauar i fondamenti del temr 
pio di Gioue in fui monte Tarpeio $ •vi fu ritrouato 
vn tefcbio d'buomo ,cbe parca di poco recifo dal 
bufici per cui differo gl'indouini fignificarfiy quiui 
bauer ad effere il capo dell'imperio d'Italia-»» 
E però Capitolio vogliono alcuni che fojfe pofcio-» 
quel poggio per quefia cagione appellato. Nel ri- 
manente fondò queflomedefimo yfotto la con- 
fiotta di due fuoi figliuoli , le colonie di Circeio, 
di Signia i perche y tanto per terra, y quanto per 
mare y gli par aero opportune a i bijògni della me- 
tropoli. E comperò yper con figlio de gl'indouini 
da vna femina firaniera l 'avanzo de' libri Si- 
billini t cbe prouuidero pofcia- in varfi tempi alla^ 
faluezza della città T{pmana ; eleggendo due pria- 
s tipali gentilbuomini , che ^con U giunta di due pu- 


P-'R I M O. 79 

bltct nttnìfirì , gli haueffero in guardia. Ma } men- 
tre gli parca d 'ejjere fui colmo delle prosperità * 
auuenncy eh 'una ferpe •vfeita Sprouue datamente^ 
da 'ima colonna di legno empiè di Spauento tutti-» 
la cafa reale inalai rendè l 'animo delle future 
cofe follecito . Perche j difpo/lo di mandar all 'Ora- 
colo di Delfo peri ' inter pretation del prodigio , elef 
fe per quefìo fatto fitot àt‘ >^runte fuoi figliuoli; e 
diè lor per compagno Giunio Bruto > che per forell» 
gli era nipote . Cofiuifù'l piu fauio cittadinOfC’ha- 
ueffe Roma in que' tempi i ma^ per accidentct face» 
femhianti di fiolto ; percioebe teme a» che l' appai- 
renza del fenno cagionafje a lui quella ruino-» » 
c' bauea cagionato al padre l'abbondanza delle-» 
ricchezze ; per l 'ingordigia delle quali fu fatta 
morir dal Tir afino. Lafeiauaft egli peròfebernire» 
€ prouerbiar da ciafeuno ; e procuraua la ficurez- 
za della vita con la Jofierenza del dispregio. Ne$ 
benché fojfe per quefia cagione cognominato Erte- 
to yfe ne turbaua egli perciò ynefene rifeoteua; an- 
zi y godendo di nafeondere fatto la Sìoltitia del no- 
me la generofità dell 'animo » riuolgea fra fi fiejjo 
di douer quando ebe fia cbfcoprirla a beneficio del- 
la fua patria. Con coflui adunque entrarono in-» 
camino i dutgiouani reali ;e y prendendo diletto 
della fcioccbezza • eh 'in lui appariua , e faccen- 
dofineycon le tifa y e co t motti , continuo gabbo , 
peruennero finalmente all 'Oracolo Delfico . La-» 
doue Bruto , per ofeura fignificatione della fua vir- 
tù yprefentando ad Apollo vna verga d'oro in vn 
baflonedi eomo%die^ materia a i due fratelli di 

maggior- 
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maggiormente he ffarfene . I quali» hauuta pofcii' 
dall’ Oracolo la rì^ofia »cbe dimandaua Tarqià' 
nio , s'aftentarono anche di chiederlo » chi dopo la-» 
morte di lui regnerebbe a Roma tra e{Ji, ^lla qual 
. dimanda fi lem vna voce dal profondo della ffe- 
lanca , che dijfe . ^uel di voi » ogiouani» haurà in 
» Roma l’imperio fuprtmo , che far a 7 primo a ba~ 
»* dar il volto a fua madre . La qual rijpofta co- 
mandarono gli Holti , che fofje tenuta figreta , ac- 
cioche’l terzo fratello non n haueffe tu Roma no- 
titia ;edejjiy per rimaner egualmente Rè de’ Ro- 
mani i pattouirono fra fe di baciar in vn mede fi- 
mo tempo la madre. Ma Bruto» conftderando la 
terra effer commune madre di tutti , comprefe me- 
glio di loro quel» c'haueafignijficato l'Oracolo: on- 
de » quafi per ifiagurajmucciato il piede gli fojfè» 
lafcioffi cader talmente , che toccò con la bocca il 
terreno , Quindi » ritornati a T{pma cofloro » ritra- 
ttarono grand 'apparecchiamento d’hoHe »per an- 
dar fopra i Rutuli ,che tene ano la città d’Ardea 
fecondo que' tempi di tante ricchezze ahbondeuole» 
che Tarquinia y tra perriflorarfi di quel c’haueo-» 
^efo nelle fabbriche » e per pagar la plebe delle-» 
fittiche » c^bauea fofferto per effe » diliherò di far 
ogni sfarzo per impadronir/ene , V fitto adunque 
per quefla cagione con l’esercito » tentò nell’ arri- 
uaruiifi potefje prenderla di primo a ff alto: ma-»» 
poiché gli venne fallito »fi riuolfi a Hringerla per 
affilia • il quale» per la virtù dt' terrazzani » in 
lungo tirandofi» diè cagione ai capottali dell'bofle 
%pmana d’andar » per via di diporto »gli vni con 


» 


' ■ 'iiried by tjoog 


t 


PRIMO. Si 

gli ahrìyajfai liberamente a trouarfì. Onde, cenane 
do vna •volta tagliuoli del Rè nel padiglione di Se~ 
fio, e fedendo a tavola con e fiTar quinto Collati- 
no figliuolo di quell' Egeria, che fi dtjjeeffer nipo- 
te per /rateilo dt Tarquinio V ri/co , d ‘una in altra 
materia trapajjando , caddero in Jul ragionare^ 
delle loro mogli; e ciajcunla virtù della fua com- 
mendando, Ju la nouella per guija fi rtfcaldarono, 
che dalle lodt a i paragoni ,e da i paragoni alle^ 
eontefi vltimamente pervennero • Perche Collati- 
no, a cui parea d'hauer miglior pretenfione de gli 
altri , E che hifogno habbiam noi ( di/Jè) di contrae 
3y Jlarcon parole doue, nello (patio di pochore , rt f_f 
j> può togliere di dubbio il fatto mede fimo ? Sagli a- 
jj mo ,fe vi piace , immantenente a cavallo ;e, di- 
3, nanzi alle nofire donne (prouuedutamente compa^ 
33 rendo , notiam fe ninna ne trotteremo , che con Lu- 
33 cretia mia paragonare fi pojfa , Accettano il par- 
tito ì compagni j e , piti dal caldo del vino, che dal- 
lo Bimolo della ragione Jl S pinti, a T{oma 3 volan- 
do , primieramente ne vanno . La doue ritrovate 
le nuore reali menar la notte fra conuiti , e delitie, 
fi rivolgono ftnza indugio alla città di Collatta ; e, 
vedutatii Lucretta nel mezzo delle fue fanti con- 
fumar la notte filando , non pofjono ricufare i fi- 
gliuoli del Re Remano d'antipor la temperanzat 
e l 'aufierità di lei , alla dijfolutione , ó' alla mor- 
bidezza delle proprie conforti . Ricevuto adunque 
dalla donna ì! marito, ed honorati come conueni- 
ua i giovani reali , Se fio , che piu de gli altri l'ha- 
ueajijamente guardata ,0“ a cui bella oltre modo 
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era in ogni parte apparita trìmafe d' e ffa fi fiera • 
mente inuaghito , che pensò , eomunque fi fojje > di 
recarla a farla fua voglia, ^lla qual diltbera- 
tione come che la bellezza della gtouane princi- 
palmente il trabejfe > accendeuaìo anche grande- 
mente la fua fingolar pudici tia ;di cui riportando 
vittoria tpareua a lui d’bauerne a menar gran-.» 
trionfo» Si riconduffe però con gli altri per allho- 
ra nel campo, l.a donde non andar molti giorni > 
che convnfuo famigliare fegretamente partendo- 
fi ^ritornò da capo , battendo, a Collati a ; e, riceuu - 
to da Lucretia cortefemente ad albergo , non co/i 
lofio gli parue,che tutti gli altri dormi ffer o ,ch\ 
impugnato vn coltello , fi n 'andò la dou 'era cori- 
cata la mifera > e , poflale di pre/ènte la mano fui 
3) petto y Chiudi le labbra ( le dice ) o Lucretia, Io 
ft fon SefloTarquinio ie que/ìoyche tengale vn pu- 
j) gnale;e tu morirai , fi non taci. Rimane attoni- 
ta l'infelice ;eyVedendofiil ferro fu la gola, e fon- 
te ndolunge ogni aiuto, non folamente vien muto- 
la , ma diuenta quaft infenfbile. Perche, ripiglian- 
yy do Tarquinio, L'amore f feguita J ch'io ti portOy 
yy mi sforza , o donna ,a sforzarti , Scafami però, ti 
yy priego y c conjenti tu per elettione a quel , ch'io ven- 
yy go per necefjità. Rammentati ycb' io fon Signorey 
yy e tu fuddita : e,fela mia perfona , o la mia paffton 
yy non ti muoue , riguarda , che contendi con vno ar- 
yy matoy e Jet nuda. Sirifente a quefle parole la ge- 
nertfa ;-e , con quel coraggio , che la diSperatione^ 
rinforza te ( gli rifponde ) non è fatta for'fa, o 

yy Tarquinio yc' bai libera la volontà : a me ben lo-^ 
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3> fai tu finza dubbio yc' bò ^ le membra Jòggette ^ . 
» E pero t fe per neceffìtà tu non mi sforzi , io ncTL^ 
3> debbo confentirti per elettione . Egli è vero , cbe^ 
j> tu fei Signore y cì?* io Juddita : ma yje 7 domimoyche 
» tieni y/s difende a violarla mia pudicitiaylafe- 
9 ) delta yche debbo t non arriua a fecondar la tua^ 
» voglia . Armata pur dunque fia la tua de fra , ^ 
a ignudo il mio petto ; che , per quanto forar le mem- 
9 , bra y e votaifmi il fangue tu poffa > la libertà del 
3i mio confenfonon è per cedere alla violenza delle^ 
j j tue ferite . tu dei volere , o Tarquinio , cbe^ , 

33 mentre mio marito fotta le mura de' tuoi nemici 
33 oppone il petto a mille fpade per bonorartiyio den- 
33 tra alle cajè de* fuoi parenti fottragga la gola ad 
33 vn pugnale per vituperarlo . Il furor della con’, 
cupifcenza , cb’auampaua nell'anima di Se fio y non 
gli la/cih fen tir l'efficacia delle ragioni y c' baueo-, 
detto Lucretia . E però » fin tendala piu pronta a 
33 morì re t eh 'a compiacerlo , Poiché pur ofìinata ( le 
33 dice ) contro al mìo piacere ti veggo y ed io Jotl^ 
33 difpofio non fila mente d' ucciderti yma d'uccider 
33 ancora con teco vn ribaldo * ebe , ritrouato in queHo 
33 letto fra le tur braccia , macchi la tua pudicitia^ 
33 con quel vituperio y c' hauer fra le mie tu non bau- 
33 refi potuto , Stordi/ce l ‘bonorata matrona a fi di' 
fpettofa minaccia ; e , per fuggir vna vergogna ^ , 
ebe non hauea riparo , acconfinte ad vn danno y che 
potè a ripar arfi . Prende adunque di leiycomed'un 
corpo fenz' anima > il fuo diletto , Tarquinio ,* 
quindi qua f trionfante fene ritorna all'ejfircito , 
Ma la giouane donnaydolente quanto piu ejjer po- 

L 2 tejfi 


«4 LIBRO 

tejj'e del cafo auuenutole , manda incontanente al 
padre » ó*al marito , che , menando amendue /eco 
vn amico , vengano fenz. 'indugio % per cofa impor- 
tante i da effa : ed ella , con vn coltello nafcofo fot” 
to la vejlci difiderofamente gli attende. Viene Lu- 
eretio da T{^ma con Publio V alerio ;e Collatino da 
.Arde a con Giunio Bruto. Prorompono le lagrime 
a Lucretia nel comparire che fanno } Cy dimandata 
dal padre » che [offe in cafa di rotto , JF che può ejfer' 

3 i et (rifonde ella) d'intero y quando la pudicitia è 
33 perduta ì Ricerca y Collatino, it tuo letto , e vi ritro- • 
33 aerai le vejìigia d 'un huomo fìraniero . Muyfe 7 
3> corpo fu contaminato , l 'animo rima/i incorrai- 
33 to : e, s' egli è duro alla voflra fede il crederlo , non 
30 farà duro alla mia mano il prouarloui. SefioTar* 

33 quinio è quegli > eh' yin forma d'amico y penetrò qua 
33 entro la notte paffuta ;e che , minacciandomi di 
morte y e di vergogna, fi mi compì ace fi y mi cO” 

33 firìnfe ad hauer paura dell 'una, per fuggir lo [fa” 

33 uento dell'altra , Auampano di fdegno in/ieme e ' 
di dolore i circoffanti ; & , intefa piu partitamente 
l 'hiflorta » e , con folenne giuramento alla vendet- 
ta collegati fi y confolano intanto l 'afflitta matrona; 
ey come da necejfaria cagione foipinta , liberamen- 
te d' ogni colpa l'ajfoluono. Ala ella, che quan- 
tunque tranquilla hauefje la cofeienza y hauea^ 

3 3 però l 'animo generofamente commojfo , Di colpa 
33 {Soggiunge") mi libero ancor io ; perche tò , che nori^ 

33 la commt/i : ma di pena non m ’affoluo ; perche non 
33 vò , che viua donna impudica con l'efempio di Lu- 
3 » Creda . E 3 trattof , con quefle parole , di jenoxl col- 

telloy 


Digiiized by Goq^U 


PRIMO. 8s 

fello , p trafigge con ejfo il cuor di prejènte , e cade 
morta miferabilmente fui fuolo . uiìza le voci O-m 
queflo gettacelo il padre ; fi percuote la fronte il 
marito non contien le lagrime Valerio : Ma Giu- 
, nio Bruto , con fermo vifo , e coflante » tratto fubi- 
tamente il pugnale dalla ferita di Lucretia , Io 
» gturo ( efclama ) perquefo ftngue cafliffimo ( e di 
»» quel , thè giuro , chiamo voi » o Dei immortali , in 
tePimonio ) eh' io cacceròdi Roma la progenie di 
Tarquinio Superbo ,* o che feguiròtcon la mia > la^ 
caduta di quefia giouane . ^indi porge di mano 
in mano a gli altri il coltello : ed efii , ftupefatti 
della nuoua virtù di lui , fan y fenzA dimora , il 
giuramento medepmo : E tutti ad vna voce di per- 
J'eguitar la ca/a regia y d'eflerminar i Monarchi 
da Romay e d ’introdurui l ‘egualità ciuile, per qua- 
lunque piu efficace modoyfolenneìnente prometto- 
no . Efeono appreffo col cadauero di Lucretia in^ 
publico. Concorre il popolo da ogni parte : abbon- 
dano le lagrime fui volto del padre : crejcono i Jo- 
Ipiriin bieca al marito : m dttplican l'ire per gli 
occhi a Valerio: e tuttala moltitudine è piena cU 
eonfufionei e tutte l'oreahte fon ripercoffie da gemi- 
ti » Ma Bruto dall'altra parte impone //leni io ;ey 
narrata , con graui parole , / 'atrocità del tufo au^ 
uenuto yNonè tempo (Aggiunge ) o Collatiniy dt Jò- 
5 » fpiraryne di piangere: ma ben tempo e d'armar- 
ft y e di cacciar i Tiranni . Seguami dunque a Ro- 
ma chi di fiderà di viuer libero ; e rimanga in Col- 
» latia chi nacque perejferferuo. S’arma tantojlo a 
quejìe voci la giouentùCoUatina ^Ctfotto la Jcorta 

di 
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<// Bruto , ft conduce a Roma •volando . ^iui di-- 
fìende egli nel Foro il miferabile corpo di Lucre~ 
tèa; et congregata intorno ad ejfo la moltitudine^ , 
■comincia coraggi afa mente in quejla guifa ad ac^ 
» cenderla . £' venuto finalmente il punto t o Roma- 
» ni f e’ bà da /coprire t Je voi bauete defiderio di li- 
>1 berta i e s' io ho difetto di Jentimento, La fuperbia 
>» di Lucio Tarquinio ha rintuzzato i vojìrt latriti, 
>> fin che non bautte bauuto Duce per confonderla ,* e 
>> la crudeltà di lui bà feppelito il mio fennoy mentre 
non ho veduto modo di fuperarla: Ma'l vofiro 
» impedimento per la mia condotta /V tolto; e la^ 
9» mi a difficoltà per cotefli armati i ceffata . La cit- 
9ì ti di Coliatia bà dato guerrieri a Giunio Bruto, per 
3» metter la patria in libertà ; e Giunio Bruto pre- 
» fenta Capitano a quella di Roma , per guidar l ’o- 
99 pera a beneficio dell' una, e dell'altra . La patien- 
39 za, che voi bauete bauuto fin bora^ è Hata per ve^ 
99 der quejio giorno: la fioltitia , eh' io fimulai per 
99 addietro , Juper conferuarmi a moflrarloui. Rimo- 
99 uiamo adunque il velo da' nojiri penfierice ,per- 
» che V tempo è piu da effeguire , thè da configliare , 
39 foftenete, eh 'io riflringa le parole ,, perche voi pof 
» fiate dilatarui co i fatti , Il nemico , che noi perfe- 
99 guitiamo , è quel Lucio Tarquinio , eh' uccife la^ 
9 i moglie, ò'ilJùocerOiper far/i Tiranno di Romo-,1 
9 , le querele , che ne f acclamo, Jon le morti di tanti 
99 nobili Senatori; gli fìratif di tanti poueri cittadi- 
99 ni ; le fatiche di tanta gente mtferabile ;gH ejler- 
99 min ij di tante famiglie honoreuoli \e le tortioni , e 
99 le rapi/te di tante Jbflanze notabili: la cotforte^f 
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» eli egli bi nel regno , è quell’ inipudica , che gli fU 
31 prima concubina che moglie ; quella crudele t cb* 
33 vcc(/è il marito innocente ; quella Jcelerata , che^ 
33 diede il veleno alla madre ; quell' empi a , che cal- 
»> pejlò le membra del padre : 0“ il figliuolo , c‘ ha Ha 
fuccederglt nell 'imperio t è quel bejh Tarquinia » 
cheypojcia d'hauer, con esecrabile tradimento, em- 
piata di Rragi , e di morti, la nobile città de' Ga^ 
» bini ìfoffèrfe d’entrar la pajfata notte in cafa di 
3> quefla giouane, ebevoimi vedete inanzà diUiefa i 
« f , con minaccia d'irreparabile vituperio, a far la 
^yfua voglia Hringendola ,JÌ4 cagione, che, /degnan- 
ti do ella pojcia di viuere , con quefto coltello > che del 
ti fuo Jangue ancora diSìilla , miferabilmente t uc- 
cife . Auuicinateui ad effa , o cittadini dt Roma , e 
’’ rajjìguratela , Ella non nacque dalla feccia del voi- 
go; nevijfe nafeofa entro a coftumi volgari» ^ue- 
fo nobile veechio t che, per pietà di lei , voi mi ve » . 
ti dete a lato di/lruggerfi , fìi quegli , che d ’honorato 
tt matrimonio nella voftra città la produce : Ed ejf» 
tt è quella Lucretia , che , per virtù di temperane » 
e ai modefta , nella dijciplina delle voflre moglie 
33 era come pereffemptoaljaifouente propofta, V tl^ . 
3> colpo d 'un pugnale bà rotto lo jp^cebio' delle ma- 
33 trone Romane: vna violenza di Tarquiniob* fat- . 
33 tele nofìre donne eoi Tiranni dj Roma communi, , 
33 Chi farà dunque fi viUy che Joflenga coft fatte^ , 
ti ignominie i chi farà fi codardo , che non fi diSpon- , 
33 ga a fottrarfene ? chi farà cofi Cupido, che non fen- 
3» ta d' efier^RnmanoUlCieloife voi auuertite,èja- . 
ti uor$uole alla nofra imprefa • / Tiranni fon nel 
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JJ campo d* Ardea ile nouelle faran lente ad andar» 
» uiila città non hi poter dare ftjier ut. Su dunque $ 
j> o nation •oalorofa ; mettanfi a ferro ó* a foco 
cafe reali ; prendanfi le mura con cittadini prefi» 
s» dfi icbiudan/ì le porte nel ritornar de'Tarquinij i 
3> •venga meco gente •verfo l 'efjercito d ’Araea; e den- 
»> tro , e fuori dt Roma > Libertàyda i Romani fi gri. 
3> di .La fortunato filtriti ^nhàmoflrato la fronte^ 
» •una •volta ; ma , Jè fiam lenti a feguirlat ne riuolge» 
» rà le ffiafìe tn eterno . Penetrarono con tanta Jor» 
ZM quefie parole ne' genero fi cuor de' Romani , che 
ìa moltitudine con le "voci rilegò tantoflo da Roma 
$ Tiranni i e la giouentù con l 'armi feguì diunio 
Bruto all 'effercito . Il quale t fuggendo difcontrarfi 
con Tarquinia t cb'tudita la nouella del tumuUotri- 
tornava a Roma •volando t pervenne tjhtto le mu» 
ra d 'Ardea ; et publicata nelle fquadre Romane^ 
la riuolutione della città t con le cagioni d'ejfat Al» 
)) tramilitia ( foggiunfi ) ovaloro/i j hauete per in» 
anzi a foflenere > che per fatiar l 'ingordigia di 
a Tarquinio Superbo , Per avanzar la Republica di 
*T{pma thanno ad azzuffarli levofire legioni ; per 
,y participar delle prede > e della gloria , bà da ffiar» 
„ gerfi il •voflro fangue . Le ricchezze tch'acquijìa» 
„ uate al Tiranno , erano per pafcer l 'ambitione^ 
delle fue fabbriche t e per grauar le fatiche delle^ 
yy •voflre Ppalle:ithtforiych'acquiflerete alla repu» 
yt bhca t faran per arricbir le voflre famiglie » e per 
yi glorificar i vqflri nomi . Scotete adunque il giogo» 
yt che vi deprime ; ne fia per inanzi chi ffenza freno 
99 dt legge ) nella città di Roma tirannicamente co»^ 
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mandi, LeuaranoaqueJi*inuito fubiuvùci d*aU 
hgrezza le legioni Romane; e t cacciati dall 'bojft 
i figliuoli di Lucio Tarquinia » s' allegarono cotl^ 
Giunto Bruto alla conquijìa della libertà di Roma . 
Ma ’/ Tiranno intanto t che f^eraua di frenar Io-m 
ribellione tornandoui » non coft tofìofù fitto le mu- 
ra , che gli furono chiufi le porte fui •vifi: ondC) di- 
fiera to dell ’imprefa j ft ritrajje con duefuoi jigltuo- 
li nella città di Cere in effilio . Et il terzo ricouetò 
in quella di Gobio: la doue riceuette con diritto giu, 
diciola pena, eh' egli ha uea data con torto ai mi- 
glior cittadin f che vi fojfero . Lafcelerata *Reina 
fgombrò la città nel tumulto : ma non fu fi veloce^ 
che non l'aggiungejfero i gridi del popoloychela^ 
maladiceua , e non la cogliejfero l'impreeation^ 
delle f emine y che le paterne furie a tormentarla^ 
inuoeauano , Tale adunque fu l'ufiita dell' imperia 
di Tarquinio Superbo;che tiranneggiò la città di 
Roma venticinqu' anni ; e fu l’ultimo 
fra i fitte i che n' bebherofuccef. C . \ 
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SECONDO* 

A c c 1 A T o adunque , nel modo , che 
s' è detto t Tar quinto Superbo da T{o- 
ma iti popolo i per primo fondamen' 
to di libertà t elejjìeycon nome di Con^ 
fili » due cittadini > che tper lo ipatio 
d’un anno iteneffero nella republica il magi/ìrato 
fupremo: equejìi furono Giunio Bruto teì'ar qui- 
nio C oliatina , I quali yconuocata a parlamento la 
moltitudine , con quefle parole > alla concordia dui- 
" le la confortarono . Gran thefiro è quello , che > per 
»» nojlra guida f •voi hauete acquiflatOi o Romani : ma 
>> maggiore farebbe la miferiafit per poca cura , voi 
oifijìenefìe di perderlo. Il qual dtfafiro perche non 
auuenga , par che gl 'iddi/ v* babbian. fatti liberi 
in vn tempo , che non pofjiate fi non malageuol- 
mente ritornar ad ejfer /oggetti , Intempejìiua^ 
ay farebbe fiata la noflra libertà t fi y prima d'ha- 
3> uer difciplinati gl 'ingegni fitto l ’ubidienza delP 
Sì imperio reale > hauejjimo per noi mede fimi vola- 
ìi to gouernarci a commune : e difficile farehhene^ 
» rtufcito il liberarci dal dominio regio, onde non era 
oì ingiuria , che ne ritrahejfe ,fe non ne coflringeua 
» il giogo tirannico , per cui non fu torto y che non fi- 
feneffimo • La difciplina adunque del viuere con 
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» qualche freno ^ che n' bk tolti dal pericolo à'effere 
« liccntioft , e le mijerie della Jeruitu , che n' hanno irt' 
j, Jegnatoa prezzarti thejoro della libertà , ne reti' 
9) deran fenza dubbio molto ageuoli lefaticbepercon- 
j j feruarla . Il che per ejjèguire , noi /limiamo , che^ 
jj fia principalmente neiejfaria la coenordia de gli 
»> ordini; e che la differenza del Conjde dal Senato- 
SI re i e del Senator dal plebeo y fa per difinguere Ia 
» diuer/ita de gli •vffici;e non per diuidtre l'unione^ 
j> delle volontà, Appreffo a que/ìo giudichiamo op* 
>3 portano , che la Juper tonta del grado, eh* alternan- 
33 do p n.uta ,non tolga a chi vi giunge l'opinione^ 
33 dell 'egualità ciuile ; la quale tanto è lontano , che, 
>3 perpmili vicende, iparifea, che anzi per effe piu 
efficacemente fi manifepa . Et vltimamente, ac^ 
33 ctoebenon pure perelettionetma per necefftà,ci 
33 ftntiam copretti a mantenerci liberi tpare a noi^ 
33 che conuenga, per folenne giuramento, obligarce- 
33 ne . ,/iuanzino adunque gl ' Iddi] quejlo nobile^ 
33 prweipio della libertà Romana ; e noi , col patroci- 
33 nio d 'tffi , non ricu/lamo di Spender la vita 
33 guardarla, Appre/Jo a quejle parole ordinarono i 
Confoli, che /offe fatto alcun facrificio: ed eglino, 
Sìando fopra le vittime ,giurarono , e fecero giu- 
rar da tutti , che , per quanto le loro forze Siende- 
re p poteffono , ne Tarquinio Superbo , ne la pro- 
genie di lui , ne qualunqu altro , che T{è s' appellaf 
fe , terrebbe per inanzi della città Romana il do- 
minio, Modificarono oltre a ciò cotali apparen- 
ze , onde la per fona confolare non rapprefentaffè 
.la regia: riempier ono il numero de' Senatori dell* 
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ordine de' caualieri: e rimejjero in vfo tutù tfacri • ' 
ficy , l'ufeinze , e le leggi piu ciuili , che fi fojjero 
ofjeruate [otto 7 reggimento de' Principi migliori. 
Onde h plebe rim%fe talmente fodisfatt» t e dtucn- 
neinfieme tanto gelofa della libertà nuouamente^ 
acquifìata f thè , fentendo l'uno de' Confoli nomi- 
narfi, Tarquinia, comincio ^mormorando , a ram- 
marie arfene ',e dal Prifeo per lo Superbo al Colla- 
tin difiendendo, conchiude a , che i Tarquinij non-* 
potean vi nere fenz' imperio ; e gridaua , che non-* 
douea fojferirji cofi peflifero nome ,* e protefiaua, 
eh' egli era pericolojò alla libertà de' Romani. 
quali voci non cofitofio peruennero ail' orecchie di 
Bruto , che, chiamato il Collega , e congregata la-» 
moltitudine recitò prima il giuramento prefo poco 
3> dauanti per ejfa ; e poJcia,tra feuero e pietofo, I 
3» (JòggiunJi ) 0 Tarquinio , fi fon cacciati di Roma : 
33 ma ’l nome regio nella tua perfina è rimajò. Gri- 
33 da il Popolo Romano , che non fi par liberò, mentre 
33 fra noi tu dimori ; é* io, quantunque dolente , fon-* 
53 eoflretto a collegarmi con ejjò . Confeffo, o Collatino t 
3, che tu hai gran cagione d'abbominar la cafa ti~ 
33 tannica i confento , che tu fojli meco valoro/amen- 
3) tea cacciarla: ma tu non puoi negare di portar in 
33 Jronte il fuo nome i tu non puoi nafeonderti di ve- 
33 nìr feto d' un fangue . Inimico con tutto ciò sò che 
3> tuie farefiiin perpetuo ; cittadino per tutto que fio 
33 sò che durerefii in eterno , Ma , quando fi temt^ 
33 della libertà della patria, chi può, quantunque va- 
33 na, cacciar la paura da gli buominif £' necejfa- 
99 rio 3 0 Tarquinio 3 che , per ajjicurarci d 'ejfer hbe- 
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j, ri, mi far» quefìa volta verjh di U fionofienti, 

), Rwuntia adunque tanto/io il ma^ftrato , che tic* 

» ni ; e'I beneficio , che cominciafii , cacciando di Ro • 
jj ma i Tiranni ifinifci ^rilegandone genetof amente 
»> te fìejjo . La carità della patria mi sforza a man- 
j> darti in ej^lioìil merito' della perjòna mi Rringe 
j> a rammaricarmene . Turche l'affanno del cao' 
3j re mi vedi eifr^o nel volto , fcufa il rigor del pu* 
t» diciocon la compaffione del giudice: e, /e laliber* 
» tàT{omana non ti puh /offerir cittadino t la mio-à 
>i neceffità non mi ti renda nemico • Rimaje attonito 
al nuouo accidente il Confile Collatino : ma non fi 
perde però tanto d’animo, che poco apprejfi noii^ 
3 , cominci affé in quejla guifa a difender fi» Egli è 
33 vero , 0 Romani , che la gente m' addimanda Tar* 
33 quinio ; ma, Superbo , o Tiranno , non fu chi m' ad'' 
33 dimandaffe giamai . Perfecutor de’ Tiranni bò bert 
33 io fentito da voi Refi appellarmi : onde non sh co»' 
33 me chi m' bà celebrato per quejlo nome poffa per 
33 quel di Tarquinioingiuftamente dannarmi , Tar* 
33 quinio s' appellò anche quel Lucumone , che rejje^ 
33 con tanta lode l’imperio di Roma: e Tarquinio fi 
'33 nominò quell '»^runte , che morì per non voler far fi 
33 Tiranno . / nomi , che furono di grand ’huomtni ^ 
33 feruono per Rimoto d’imitatione ;e quei, che pór- 
33 tarono gli fcelerati , fin per memoria d'abbomi* 
33 nattone . Tf^n promette , o Bruto , il mio nome^ 
33 tirannia , fi non come'l tuo rapprefinta Rohitia : 
33 onde 3 fio debbo , come Tarquinia , partirmi dt Ro- 
33 ma 3 tu non puoi , come Bruto , rimanerci Confile. 
33 Vane adunque fin le cagioni, che voi bautte di 
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cacciarmi , o Romani ; ma non fin già vani gii y?/. 
5* moli » che dourefie hauer di tenermi, fu gran 

fatto > prende ffe a liberarla Jua patria ; 

>> ma fù ben , grande i che Tarquinio fofje liberator 
dell'altrui , Io nacqui% come fape te t nella città di 
» Collatia ; e» per vendicarmi dtl torto i che m'hauea 
fatto il figliuolo j non mi toccaua toglier il padre da 
3> tiranneggiar quella di Ruma, Contro la mia per- 
ii fona fu dirizzata l'ingiuria , che fece Se fio a Lu- 
a cretia: contro quella di lui farebb’ anche Fiatala 
i» vendetta riuolta , s' bauefii hauuto piu brama di 
a fodisfar al mio fdegno > che difiderio di prouueder 
a al voflro bifigno • La mia vergogna adunque non 
a fù quella , ch’io mi propofi di togliere , quando fui 
a te co 1 0 Bruto t a perfeguitar i Tiranni f ma fù la^ 
i* feruìtùdi quejio me de fimo popolo , che contro il fuo 
a benefattore fi barbaramente commuoui , Il quale- 
non SO io come tu configli a conjeruarla libertà con 
Si ingiuria » che gli facefli conquijìar con ragione^ , 
a Eyfe non è virtù , che fifienga accompagnarfi con 
a vitiot Sion fin io cofi certo , che Ha carità di patria-, 
a quella f che ti fende ingrato contro i benemeriti 
a d 'effa , Riguardate però meglio » o Romani , quel» * 
a che far nel mio cafi vis' appartengale penfate tn- 
si fieme » che^quantunque io non pojfa ejfere,ne Con- 
»> fole I ne cittadino tfe voi non volete $ voi ben potete 
is ritornar fadditi^efirui yfè t per gelofia di guardar 
Si la libertà ififlenete d'opprimere l’innocenza. For- 
ti paruero quefie ragioni alla Romana moltitudi- 
ne ; ma fù fi grande lo Jpauento del nome regio r 
che yfenz' adottar che Bruto fi rtleuaffe ad abbat- 
terle. 
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ferie , furono tantojìo t maggior cittadini intorno a 
Tarquinia ; e ciafcuno d'ejfi con calde preghiere 
fecondarla volontà del popolo il/upplicarono. Al* 
la cui piena come eh' egli pertinacemente reggefjet 
fitoflo pero che fi vide etiandio ajfalir dal fuocerot 
0 riuerenza , o necef ità che 7 mouejfe , fi difpofe^ 
alla perfine di cedere ; e yfgombrata incontanente 
la fedia confolare > fi condujfe in effilio nella città di 
Lauinio » Ma' l Confale Bruto i che, non per oltrag- 
giar la perfona di luì , ma per efìirpar di Roma^ 
il nome tirannico, era flato fi rigido ad accommia- 
tarlo, operò , che fojfe fattoli me de fimo incontro a 
qualunqu' altro della medefima famiglia fi nomi- 
naffe : e procurò , ch\in luogo di Collatino , gli fofje 
dato per collega quel Valerio , eh' era Rato feco a 
cacciar di Roma i Tarquinif , Dallo fdegno de' 
quali con tutto che guerra i T{pmani affai tofto a- 
^ett afferò ; prima però che fofje, poco falli, che, per 
vn altro accidente, la libertà non perdeffero . Era* 
no in Roma alcuni giouani nobili ; che, per ejfert^ 
fiati compagni de' figliuoli del Rè Tarquinio, 
vfati per quefla cagione di viuer al modo regio, 
non poteanfoffirire f egualità della republica 
dolendofi fra loro affai volte, che quel , eh 'era li- 
i> bertà per gli altri ,Jèruitù ritorn affé per efii,Il 
i> Rè ( dicea l'uno all 'altro ) o dritto , o torto , che tu 
babbi , puoi piegar in qualche modo alla tua vo- 
3 j gita : le preghiere , i fattori , i heneficij, apprefjo di 
>3 lui trouan luogo : i fuoi corucci fogliono in variti 
33 guife addolcir ft, le jue vendette poffono in molti mo- 
» di arrefiarfi . Mala legge , che nelle città libere è 
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5, i« luogo di Principe , non ha orecchie per •udire , ne 
5, pietà per rimettere i^uand' altri m qualche moda 
j, pajfa i termini y eh 'ella prefcriueìed è fatta in- 
3, anzi per aiutar la debolezza della plebei che per 
ìì fomentar la potenza de' grandi : i quali fi come è 
3> malageuole i che pojfano pienamente offeruarla->y 
iì co fi è pericolojòf che vi nano in paefè y dou’ella^ 
Si tenga liberamente il dominio . E per tanto , o noi 
Si habbiamo a fgombrar la città di Roma ; o ^fe vo- 
si gliam dimorarci t conuien che penfiamo a muta- 
si tion di gouernò. Copcofloro contro la nuoua liber- 
tà della Romana Republica fìimolandop yfòprau- 
uenne occaftone p:r tentar d 'ejfeguire ciò c'hauean 
di concordia temerariamente difpo/lo» £ quePa fùt 
che mandano i Tarquiny Ambajèiadori al Senatoi 
i quale t finza parlar di ribandirgli , la fòla rePi - 
tiUion delle facoltà loro per acconcio modo richie- 
fero t *Degna giudicarono i Padri la riebiefla d'ef 
fere fottilmente effaminata ,* e trapajfar piu gior- 
nitchenon fe ne venne al giudicio. Altri dicean, 
eh 'era giuflo compiacer i Tarquinq; poiché le per- 
fine, e non le ricchezze loro ,fur quelle , che tiran- 
veggiar la republica . -alcuni aggimgean, ch'era 
vtHe i in ciò che non haurebber pretePo di fufiitar 
guerra contr'ejfa, E fu chi 7 credette bonoreuole^; 
inquanto fi torrebbe il fofpetto , c' hauejfer caccia- 
ta i Romani la cafa regia per arricchir della pre- 
da. Ma'l Confale Bruto, che noneramen fauioa 
(onpgliar per la republica , che foffe coraggiofe ad 
effeguir contro i 7 i ranni , poiché coPoro hebber deh 
tofcop, contrariando, riifofe» ha voflra fede,o 
... Padri 
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Padri Confirìttii non milafeia credere y che pa per~ 
jj fona tra voi > che nella quifion propojla hahbieL^ 
„ parlato in fauor de' Tiranni: ma quel , c' han det- 
fi to alcuni i non può per/uadermi y c' habbian con/i^ 
fi gliato per auanzar la repubUca . Non hebbe yS- 
fi flanza Tarquinia y che non fojfe publicayfì tofla 
fi cbedi Re p fece Tiranno: onde quel ycbe perde per 
3i ragion di misfatto > voi non potete rendergli per 
fi douer di giuflttia » Ne può parerui gran pena V hom 
3f uer tolto l 'bauere a chi l 'bauer p ^rjfo vifapetL^ 
3» torre yela vita . Dou V la memoria y o 'ppmaniy 
33 di tanti Senatori vccìp y di tante famiglie abbate 
33 tute ) di tante facoltà depredate i Che firupolo 
33 uete voi di ritener i tbefori, che dalle vofre me- 
03 depme vipere cacciò Tauidità di Tarquinia} Po- 
03 CO poffedeua egli i quando p fece Rè de Romani yC 
00 quel poco glifcaddey quando p riuolfe in Tiranno» 
00 Molto conquifò pofcia per tortioniye rapine 
00 quel motto è ragione j che pa renduto a chi toccai» 
3f O proprie adunque yod altrui y che panie ricchez- 
33 ze tiranniche y non fa torto al Tiranno yp le ri- 
fy tien la repubtica . 7y> può y refituendole » fcbt~ 
33 far la guerra con efò; ma ben può dargli' l ner- 
33 uoy ond ’ei la poffa muouere . l^^e darà y ritenen- 
Of dole ifofpetto d'auaritia ; mentre le tiene a Tar- 
33 quinio Superbo y che le daua piu cagion d ’abbor^ 
33 rirlo per Tee teff delle fue crudeltà y che dipde- 
33 rio di Ipogliarlo per l'abbondanza de' fuoi tbep. 
03 ri mPer la cui fete s' hauepero hauuio atrafandar 
33 i Romani y Tarquimo Pripo > che gli bebbe gran- 
00 dt/iimi f non baurebbe durato a pojfederli ficurù 
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}> Adunque non è vero,o Padri Cofcritti,che,per drit- 
3 i lodi giufìitia ^ per ragione d' utilità, 0 per riguardo 
» d'bon'jreuolezzif’uoi^ate tenuti a compiacer Tar- 
}> quinio Superbo della fua dimanda : ma è ben vero^ 
3i cheje 7 compiacerete , la Republica di T{pma baurà 
» piu da dolerfi di voi , che ifimd alcun premio y fo- 
33 mentereteil fuoTiranno yche nonhebbe di lui me- 
33 defimo, che, perefjerne padrone , le fece ferui i fuoi 
cittadini . Prendete guardia a quel , che fate , o 
33 T{omani , Non dimandano ( fe noi fapete ) i Tur- 
33quinij le loro ricchezze ima combattono levofìre 
33 volontà ; accioche , fe cominciano vna volta a pie- 
33 girle nel racquiflar del theforo , poffano pofciaSpe- 
33 rar di vincerle nel ricuperar dell 'imperio . Egli è 
» ver, che vana potrebbono bauerla iperanza i ma-» 
9» non è già fenno, che voiconfentiate,che l'bahbiano. 
99 II ferro , che s' intenerifce ai primi colpi, ben fape- 
»> te , che non ritorna duro a i fecondi . Greca è l 'arte 
33 di cojìoro, che da Greci progenitori difcendono', ma 
93 Romana farà la voftra ,fe farete coftanti a confon- 
93 de ria. Ref flètè dunque all' affatto delle prime ri- 
93 chiefle , fe volete aficurarui dal pericolo delle fè- 
93 conde . E ìiabiltte , che tutto ciò , che i Tiranni di- 
93 mandano , non t mai Jènza pregiudicio della repu- 
99 èlica . Con quefle ragioni s* affaticaua ilfauio Con- 
file di mutar gli animi de Senatori , che volean^ 
rendere le facoltà richiejle a Tarquinia . Ma gli 
Ambafciadori di lui, che d'effe folamente hauean-* 
fatta mentione in Senato, s' accontauano intanto 
dt nafcojò co i giouani piu nobili j e , paragonando 
la licenza dello Plato regio conia feutrità della-» 
- republica. 
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repubìica , di rimetter in T{pma i Tarquinij gli 
•veniuano per accorto modo ammonendo . Aperji 
lagiouentit fiapeflrata molto •volentieri l' orecchie 
all ’inuito i fi come quella t eh 'a mutar goucrno era 
già per le medepma > come s 'è detto » dOpofa^ • 
Ond'ejh , prefa l'opportunità > le prefentano lettere 
del Rè sbandito ^fecondo il cui tenore , di rimetter» 

10 fegretamente nella città fra lor fi diuifa. La cu- 
ra n è, fra gli altri , ccmmejfa a i Vitellfi, ch'eran 
cognati^ per •una loro for ella ^ del Conjole Bruto: 
dalla quale baueua già egli due figliuoli ^ che fu- 
rono anch’ e fida i zi/ nella congiura intromeffi» 
Vreualfe intanto nel Senato il parere che fi rendef- 
fero i beni aTarquinio :ondt t/òtto colore di ratinar 
carreggio per riportameli ts' andauan r attenendo 
gli ^rr,bafaadori nella città perche la Lìabilita 
cojpiratione con piu flretti legami fi confermaffe • 
Ne vollero per quella cagione ritornarfene infino 
a tanto che non hauejfero lettere da i congiurati 9 
per cui la volontà loro fignificaffero partitamente 
a Tarquinio • Ma quel t h' ejfi fecero per maggior- 
mente ajficurarfi , Jù cagione , che V fatto piu eui- 
dentemente fi dijcoprifie : imperoche ^cenando efSi , 

11 di dauanti alla partenza in cafa de* Vitellq t C-» t 
quiui della congiura fegretamente ragionandofihvn 
Jtruo appellato Vindice 1 che «’ hauea già fentito 
qualche bisbiglio » ma ihe^ per palefarUtne volea^ 
piu certo argomento^ fi najcofein luogo^dond\afcol- 
tando quel < he diceuano > raccolfe delle lettere, c’ha- 
uean hauute gli - 4 mbafciador per Tarquinio e, 
fenza dimora ^ ne diè nptitia a i aue Confili, /. qua- 
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li , fatti tantoflo prendere i colpe uoli t e guardar le' 
lettere » i cittadini di prefinte imprigionano ; e,dt^ 
gli Ambafiiadori per qualche (patio dubitando > la. 
ragione al fin delle genti al demerito delle perfine 
antipongono . Intorno alle /acuità regie fi ritornò 
da capo a configliar in Senato ; e quel , che non fece 
lo ilimolo della ragione » operò la forza dell 'ira ; 
onde non furono , ne fendute a Tarquinio, ne reca- 
te all'erario ; ma Spofie a facebeggiar alla plebea ; 
acciocb' ella fi di^eraffe in qualunque tempo d 'ac* 
conciarfi con coloro i c' bauejfe de' lor beni ipoglia- 
to . Le poffeffioni •, cb' erano tra V fiume e la cittì , 
furono confagrate a Jldarteie'l luogo t per quefta 
cagione t fu campo Martìo nel tempo apprejfi ap^ 
pellato . Quindi procedettero i Confili a terminar 
la cau/a de' congiurati : nel giudicar della quale t 
ancorché l'uno e l'altro fi dimofiraffe virile t ma* 
rauiglioja però comparue la cofianza di Rruto » 
che condannar a morire i propru figliuoli conuen* 
ne . Stanano gl 'infelici dauanti ad effo legati ad 
vn palo : ò* egli , con rigide tnterrogationi perco^ 
tendali j troppo piu di douer giudicarli , che d'ha^ 
ituerli generati fi ricordaua, Hauetevoi dunque t 
ìioTitOtcT iberio $ contro la libertà della voftra paà 
iì irla congiurato i La perjona del padre liberato^ 
i3 re > la carità de' cittadin liberati t la riuerenza de 
iìgl'lddij t e de gli buomini,nonvi poterono da fi 
3ì grande fielerate zza difiogliereì Che iperanzo-^f 
zicbe premio f che furiala penfar fi nuoua [olita vi 
jj conduffeì -df che non fapendo i mtferi riìpondere» 
fi non con le lagrime jegli pronuntiò di prefinte^ 
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fentenza capitale contr' i/ìi. Dal rigor della qua - 
le fu 7 popolo circolante fi fattamente commoffo , 
che fi leuar mille gridi , chet per merito della vir- 
tù del padre t hberauano dalla morte i figliuoli , 
M a Bruto > fenza mutar proposto , accenna , che fi 
fciolgano le verghe > ò- impone t che pan battuti; 
ordina , che s' impugnino le Jcuri, e comandai che 
pan dicoUati , Et allo gettacelo tonde la legge del- 
la natura doue a rimuouerlot l'obligo dell'vjficio il 
tenne immobile tela carità della patria il fece in- 
fenlibile , Appreffolepene de' reifuccedetteroi pre- 
mi] dell 'accujàtore : a cui t fénza i danari t cbehhe 
del puhlico t fu fatta gratta della libertà f e priuile- 
gio della cittadinanza , MaTarquinio dall’altra 
parte, che fallita p vide la fperanza di racquiflary 
per inganno , l 'imperio , come che dolente fenza^ 
mifura ne fofptt non isbigottì però tanto t eh' a ten- 
tar la via della forza non s' apparecebiaffe» Etper 
le città Tofane fupplicbeuolmente auuolgendop t 
quella j tra V altre t di Tarquinio , e di VetOy a dar- 
gli aiuto fòmmoffe : nell 'una ricordò la congiuntion 
del fangue % ebauea con effo ; nell 'altra le cagiona 
dell'odto contro i Romani ;& in tutte la mtferia 
di LucioTarquinio;cbe ipofeia d'bauer per tani 
anni portata la corona di Roma, ed accrejciuto lo 
Dato di giuridittione f e d'imperio , [offe venuto a 
termine di vederne cacciala , con tanta ingratitu- 
dine I lafua perjona ; e di fentir diuorati , con tan- 
ta ingiujtitia , i Juoi beni: E dal colmo di tanta^ 
gloria , doue s' era pur dianzi veduto fi vedefft^ 
traboccato nell 'abijjò dt tanta miferia , che gli 
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uenifje , in/ttme con due fuoi figli , che nacquero 
Principi) andar tapinando , per ritrouar onde Zfi^ 
nere, E ^ con le lagrime molte vaitele parole intera 
rompendo , non lajciaua artificio , onde commuouer 
a compajfion del fuo cafo le moltitudmiTofcane po^ 
tejje . / Veienti perfuafe la speranza di riflorarfi 
delle perdite riceuute da' Romani ; ed i Tarquiniefi 
la vanagloria , che i lor cittadini regnajjero a Ro- 
ma, Ragunafi però tfenz indugio y di quefii duc^ 
popoli vn poderofo ejfercitOy che sfitto la condotta^* 
de' T’ir anni sbanditi yverfo le Romane campagne 
s’ inula .Mai Confili , che non dor minano ygli fi 
fanno incontro di là dal fiume . Arante dall 'una 
parte ^e Bruto dall 'altrayprecedono co icaualieri; 
e Lucio fimigliantemente y e Valerio y vengono die- 
tro co i fanti . I caualliyfinza dar tempo di piantar 
gli fìeccati y s'azzuffano di prima giunta vigoro- 
famente • Ed Arante y riconofiendo Bruto da lun- 
. gty tutto pieno di mal talento ygli s' abbandona-» 
oi incontro , e lofgrtda . Tu fei dunque quel perfido» 
yy che caccia fH i tuoi Signori di T{pmaì cote Jìe fcuriy 
yy che porti yfin quelle» eh' ufurpafli. ai Tarquinij i 
yy e V fangue , che le contamina y è quel j che verJaJH 
yy a' tuoi figli } H or pruoua» s' bai tant' arte da Jc arti--. 
j> parmi di mano , quant 'hauefli frode nelfentir deU 
lo feemo . ricufa Bruto il duello ; ma rijponde 

alle parole co i fatti, St franano i caualli da i due 
Capitani in vn tempo »e l'una e l'altrbajla fu- 
riofamente s' abboffa : ma» mentre che ciajcund'ef- 
fi intende piu ad offendere y ch'a difenderfiycolpifco^ 
no le punte de' loro ferri egualmente ie» rompendo 

le 
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ìe targhe i e^fracaffando gli vsberghi , trafiggon le 
^i/cere dell’un guerriero ìC dell'altro , L caualli 
ancb' eglino petto con petto s' incontrano r» fu i piè 
diretani leuandofi , i caualieri fui fuolo mifer amen- 
te percuotono . La d'jue mentr' effi agonizzando fi 
Hanno , rinforza fi la battaglia dall 'una parte , e 
dall’altra , E Lucio > e Valerio , che co i pedon fò- 
prauuengono , rinfrefcano i gridi , e doppian 
Sìragi »e le morti , Varia fu la fortuna di queflo 
conflitto ; e, per la fintili tudine de gli accidenti t non 
potè mai dijcerner^ dou' ella inchinaffe. V n Capi- 
tano cadde dall' una parte i^vn Capitano dall* 
altra : i Veienti non rejfero a i Romani ; e i T{p* 
mani cedettero a i Tarquiniefi: e tutti fui far del- 
la fera yfenza faper d'ejjere t ne vincitori, ne vin- 
ti y fi dipartirono . Egli è vero , che l ’hofle de' To- 
fani , qual che fe ne f offe la cagione ,rimafe tal- 
mente Hordita, che , fnz’ arre farft y fgombrò di 
prefente il paefe ; e l 'efferato Romano , che , per 
vna voce miracolofa , Jentì d 'hauer perduto men 
del nemico vn guerriero , fi giudicò yjenza piu du- 
bitarne yvittoriofo, Ne vedendo il giorno feguente 
comparir da niuna parte il nemico , ricolje le ipo- 
glie , eh' eran di lui nmafe fui campo ; e col Confi- 
le Valerio a Roma fi riconduffe- Il cadauero di 
Bruto portarono fu le fpatlei piuvalorofi caualie- 
ri dell 'bolle ; e , con le lodi , e con le lagrime, della 
virtù di lui , e del danno publicoy mi fer abile tefli- 
monianza renderono . / òenatori Romani fi fece- 
ro incontro alle fquadre ; e 7 Confole viuo col tri- 
onfo , e'I morto co i gemiti accompagnarono. Il pri- 
mo 
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mo giorno fi diede a' facr^^cy y&ai conuttt , per 
l'allegrezza della vitloria ; e nel fecondo compar- 
ue nel Foro Romano veflito a bruno Valerioie fatte 
il corpo di Bruto in vn calale tto^diflenderet cofida- 
» uanti'l popolot di lui ragionando ipdolfe. Le mie 
„ lagrime, o Romani, ban pagato in altra gufa quel 
j> eh' io doueua al voftro Confale , che non pagheran- 
,» no le mie parole: la prontezza delle quali 
» pete che manca , quando faperchia V impeto del do- 
a lore , Fu nobile Bruto nel fuo nafaimento ’,fu /auto 
ne' fuoi configli ; fu temperato nelle fue voghe ;ju 

Si magnanimo ne fuoi penfieri . Afai largo campo 
Si haure' io da correre commendandolo , fi per ctajcu- 
j» na di quefte doti partitamente rauuolgere mi po- 
si teft . Ala quel , che re/la dell 'altre , fi fattamente 
Si s'auanza , che, poich'io non pofo dir fi non poco s 
Si conuiench'io tocchi di quelle % eh apparuero in ejjo 
Si piu grandi. Fu prodigo Giunto Bruto di tutto ctop 
Si eh' egli bebbe , perche la fua patria nethefareggtaj- 
ss fi : nacque nipote del Rè de Romani i ed antipofi^ 
ss l'egualità ciuHe alla preminenza reale: fu dotato 
ss dalla natura di viuaciftmo ingegno; e fi fembian- 
Si fidi Fioltosper affettar tempo di cacciar di Roma 
Si i Tiranni : Si vide vccider il padre , e togliere /c_> . 
Si faflanze ;e fofienne l'ingiuria perarriuara quel 
-, giorno: Venne alla fine il punto , c bauea brama • 
3, to cotanto; e la prudenza a confgUare t e l eh. 
3, quenza a perfuadere , e la fortezza ad efegutrt^ 
33 l 'opera della libertà > diede egli con ItberaltJJifniL^ 
33 mano alla patria , Sofiettafie voi poco appre/Jo 
,3 del nome del fuo primo collega i ed egli , quantun^ 
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» ^uf amico i fi condujji a mandarlo ineffìUo . *De^ 
» fiato i fuoì figli di rimetter in Roma Tarquinioied 
>» et condannoHi rigidamente a morire: Voi leuafle 
» le •voci per riuocar la Jèntenza ; ed ei punfe i mini-- 
firi fin che la vide eseguita . S 'armarono final- 
» mente i Tiranni , per rimetterai il giogo Jui cotto : 
edejjovjcì per difenderai ; e vi diede il/anguCì e lo 
w Qtirito . Eccoloì 0 Romani , da profonda piaga mi- 
fieramente trafitto i eccolo traboccatodatta qaadrì- 
» ga del trionfo fa la tavola del cataletto ; ecco , ebe^ 
>i v'bà dato qael cb' ei fu\ quel cb' egli hebbe ; quel 
» che pensò > quel che fece. E, fi col rimanente dar 
»> anche la Jua gloria non v'bà potuto , ve l 'bà egli 
» almeno fi Pplendidamente communicata^ebe non fa- 
» rà mai T{oma finza titolo di grande > mentre noti 
Rifarà 7 mondo finza la memoria di Brutot Sarà ben 
>» ella priva fi un cittadino i che difenda la pudicitia 
» delle matrone ; difolata d 'un campione > che fojìentf 
l'autorità dette leggi ; abbandonata d'un Confile y 
che proHuegga al mantenimento della libertà : ma » 
i-t fi cote fi e lagrime , cb io vi veggo spargere > fi dol- 
jj gono delle per dite % che netta morte di Bruto hà fat- 
jj tela città di Roma , io non fon fuor di Speranza-* i 
che y fi fortuneggiar la vedremo t non debba egli 
» fieli’ opere delle vofire mani rifirgere per afficurar- 
» l* • Sluejlo beneficio dimand 'io , o cittadini Roma- 
ni ni , che voi traiate dal vofiro dolore; e voglio , che , 
tettiate per fermo yniun a cofa poter maggiormente 
offendere l 'anima generofa del vofiro Confile y che 
9 > la tenerezza di piangere la Jua morte , e la negli- 
3i gehza di raffomigliar lufua vita.Promotore fu egli 
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della vojlra libertà ; perjècutore de* vojlri Tirati 
»» 7ii ; infliluiore della voftra republica : onde voi non 
potete negargli l’imitation ,fbe de/ddera,che non 
” gli neghiate la gratitudine t che t/uoi henefic '^ di- 
mandano . Copran/i adunque le voflre membra-» 
di bruno ;Sparganft le guance di lagrime iempian- 
^ le bocche dUamenti, per honorar il corpo di Brù- 
to: ma, per contentargli l'animo , s'armino i petti 
di zelq { ft ^uerrdfeano l 'alme di fede; fi prouuegga- 
» noi cuor di cofianza ; accioebe la libertà^ che per 
la forzA di quelle virtù» fu da lui data a' Roma- 
ni» per l ’efiicacia delle medefimefia conferuata da 
ejfi , Accrebbero giriti di libertà nel Popolo Roma- 
noquejle nobili perfuafioni : onde » quantunque la- 
grimando profeguiffed 'ejfequie di Bruto » iìabill 
però , con l 'opere y di ri fiorar fi della perdita d ‘èfjò, 
l^a pompa funerale fi fece fecondo i meriti del tra- 
pajfato, e conforme alla dignità della Repubhco-» • 
I Padri abbondarono di magnificenze ,ed' bonorii 
la plebe foperchiò diveaerationi, e di lodi; e tutti 
diedero fegno d’ amarlo, e di flimarlo quanto ri- 
cbiedeua il beneficio , che n bauean riceuuto . Ma 
notabile piu d’ogn* altro fìi'l corrotto, che ne fece- 
ro le gentildonne Hpmane ; le quali , ricerdandofi 
di quel c' bauea fatto per effe nella perfona di Lu- 
cretia , il pianjero a guifa di padre per tutto il con- 
fo d 'un anno» Publio Valerio adunque rimafo filo 
Confile a Roma; e, menando per lunga il fufiitutrfi 
collega in vece di Bruto, diede cagione alla plebe-» • 
che della libertà era oltre modo diuenùta gehfo-j, 
' difese ttar , che non voleffe da capo, per ambition-» 

di 
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Ji /Igftoreggiare , riuoltar la repuhlica in regno . 
Ed accrebbe la gelofia il veder t eh’ egli fabbrica^ 
ua vn palagio Jul monte ì/eliat che t per la qualità 
del filo I e perla magnificenza dell 'opera i non pa* 
rea eonuenirfì alla cittadina modejìia , Fàcean/èr 
ne però nella città giudici/ molto contrari alla - ’ 
buona mente del Confile , De' quali egli non co/è 
toflo intefe il romore > che > conuocata finza indugio 
la moltitudine > e , con le /curi ahhaj/ate > dinanzi 
alci comparito fin fimigliante modo prèfi a par^ * 
„ larle . lo nonsò yfemifiro, ofortunatófiebba chia» 
marmi »o Quiriti j quando d'una parte > in vee r ^ 
,, divedermi riconoscere come compagno di Bruto a 
fi liberarui dalla tirannide di Tarquinio y mi Jento 
„ entrato appreso di voi in fofpetto di procacciarla 
fi per me mede fimo j e veggo po/cia dall 'altra , che^ 
fi cotefìa vofìra folpitione nella miaperfina inde^ 
fi guarnente concetta , vi tien rifuegUaii ad bauer ' 
9i quella gelofta della libata , che y vorrei c' bauejjè 
la città di Roma in perpetuo , il primo di quefìi pen 
» fieri non poj/o negar ui che non mi trafigga l 'animo 
ìy fieramente ; ma ’l fecondo per contrario mi raccon- 
ff fola ^rmodof che y depojìa qualunque amari tudim 
fi fte fio m' afferò a Jojienerogni torto f che vi piaccia 
fi di farmi f pur che la cura di mantenerui liberi fa 
fi quella , che vi renda nel confetto deimondo oltrag- 
fi gioft, finte il caldo dell' amor dina pàtria^ 

3> chi non è di inolio di tolerar etiandìò l 'ingrati tudi-- 
fi ne d'effuf quando , con tal fifferenza , può qualche 
fi nuouo aiuto , comunque s’ auuenga , recarle . Zc-» 
3 > tniecafi adunquct 0 Romani 1 non filamento notLi» 
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»> vi minHQCtranno di feruttù , mj traboccheranm 
>j in luogo , doue voi mi terrete i piedi fui capo ; ed io 
» lafccrò ’l poggio di V elia a ibi piu tenero della vo- ' 
99 Jlra liberta che nonvifemhr\io ^che ve l'hòdaU 9 
99 pojfa i conforme al fuo talento t fenza che voi ve ni 
99 turbiate f edificarui .Allarouina delie cafifeguirà 
99 anche la rinuntia del magi/lrato , Je cofi fentirh che 
99 vi piaccia : pur come /abita mente fatebbe feguita 
99 l 'elettion del collega , s 'io non bauefi bauuto piu 
99 (onfderatione a prouuederui di Confolato , che voi 
99 non bauete bauuta equità a condannarmi di Ti- 
99 rannia . JE brieuemente tutto ciòy che voi vorrete^ 

» per affcurarui della mia per/ona , io faro prontif 
99 fimo yfenza veruna contradittioneia donarui . Ne 
99 giudicherò Bruto fi gloriojò y perche moriffe fatto i 
^9 colpi de' nemici per difefa della libertà , com' io mi i 
99 [limerò fortunatoyfi cadere fatto l' ingiurie de' eit^ ■ 
99 tadini perferuigio della medefima . Hauea giaco- ■■ 
minciatq a temperarii Jòlpetto della plebe Roma- . 
na l 'atto dijommeffione » chey con l 'abbajfar delle i 
fcuri yfece nel comparirle dauanti il fauio Confale 
Valerio: ondcy quantunque dalle parole di lui fen- 
■ tifa trafiggere piu d'una volta fifojje y dalla loro 
efficacia nondiméno rimafe infieme e perfua/a 
confufa : tanto piu cbe nel tempo mede fimo vide te- t 
C^A dalla cima alle radici del monte la fabbrica^ ? 
yaleriana ; e poco apprejfofent) publicar leggi tarà 
to popolarli cbe > non folamente liberarono il Con- 
file d'ogni fjfition di tirannide y ma furcagionCy 
cbey col fèpranome di Poplicola yfojje poi da’ Ro- 
mani continuamente chiamato. Tra le quali grò- 
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tijfima fì quella di dar appello dalle Jèntenze de* 
m tgi firati al giudicio del popolo ; e difettar le per- 
fine , e le caje di chi nell 'egualità cittadina fojje 
conuìnto di penfier /ignorili . E quefìe leggi propo» 
fe egli arttficiofamente fenza collega , acciocb *a lui 
fola ne fapejfero grado in ogni tempo i Romani. 
Quindi procedette alla creatione deU' altro Confò» 
le * e toccò la vicenda a Spurio Lucretio : il quale 
tome pin carico d 'anni , che prouueduto dì forzje^ 
per tanta fatica , di chiamar Horatìo Puìuillo Ì7L~» 
fua vece diede affai tofìotcon la fua morte iCagione» 
Hot a nel tempo di quejli Confali non era ancor de- 
dicato il tempio di Gioue Capitolino: perche gìtta^ 
tono le farti tra eff a chi ne toccaffe l 'honore : il 
quale caduto fopra la perfona d’Horatio tarmò le 
legioni Valerio j & vfii di Roma a guerreggiar co 
i Peienti, Mai conforti di lui , che di veder data 
f nobile dedicatione al Collega troppo impatien/e» ■ . 
mente portarono > per qualunque modo impedirla 
temerariamente compofero . Eypofcia ih' ogn' altra ^ 
via fu per efSi in damo tentata t prefa l 'opportuni- 
tà > che già 7 Confole era fu l 'effecutione dell 'operUp 
arrecar nouelle , che gli era morto il figliuolo , c-» , 

thè , per tal cagione > non potè a pro/è guirla . Il che 
però non o/iante , o poca fede , che egli prejlaffè all * 
annuntio , o gran coflanza , che gl ’indurajfe l 'a- . 

nimo tfrnza far altra nouità che d'imporre t eh 
fojfefeppelitJtlcadauero t procedette nel comincia, 
to vfjicto , e diè compimento alla dedicatione del 
tempio . Ma'l Tiranno Tarquinio > che t con tutta 
la ritratta > che fece nell 'ultima battaglia} non ba- 

uea 
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uea perduta la ^peransua di ritornar a T{oma » fi 
ricondujfe 'uri altra volta co' figliuoli in T^cana; e 
quiuit ripar atofi in corte di Porjèna Rè di Cbiufit 
sy cofi dauanti adejfoil fuo bijhgno propofe . ^l^ely eh* 
» io fui nel tempo pa fiato , tu fei nel prefènte; e quel, 
3) ch’io fon nel prefente, tu puoi diuentar nel jutu* 
» ro. Le vicende della fortuna non ti fon nafeofiey 
»i 0 Porfena ,* onde , potendo ancor tu traboccarti 
3> da cote fi a altezzt , non dei deprezzar me > cbti 
fon caduto in quefia miferia , Il de fiderio della lù 
„ berta piu che la violenza del regno bà fofpinto i 
,, miei fudditi a rilegarmi da Roma, Quella, Jti 
ben riguardi y è caufa commune:e la ilefid bra~ 
9, ma t con l ’efiempio de' Romani » fi può accendere 
„ ne' Cbiufint , mente io non racquiflo l’imperio: 
fy ma ts' io lo r acqui fio y la ricuperation della miai 
,, farà confermatione della tua corona . Porgi a* 
dunque la manoy o Porjena , alla mia caduta; e 
yy prouuedi al tuo pericolo: Souuengatiy eh' ionacquiy 
iy come tu idi padre T’ofcano:ei doue mancafie tutt\ 
yy altro legame , reprimano i Principi gli orgogli deh 
yy la moltitudine ; e difendano i T{è le ragioni del re* 
yy gno; perciocb', altrimenti faccendoy noi vedremo 
yy eguale nelle città l 'ultimo al primo ; éf' il piu nobi* 
yy le reggimento i che fia fra gli huomini , farà y per 
yy colpa nofira » difierminato da efii , 1 1 Principe di 
Chiufiy che di ftaua a Roma gouerno regio, e recaua* 
fia gloria y che 'I Rè fofie y com' egli era , lofeanoy 
confentì leggermente alla riebiefta di Tarquinio; 
ey fatto fuo sforzo y verfo la città Romana fi mi/è 
in camino con ejfo % La doue autdeinandofifoprap^. 
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preft il Senato tanto terrore , quanto non hebbe^ 
mai peraltro pericolo) tale era in que' tempi il no- 
me di Larte Porjènay e ft formidabili le forze Cbiu- 
fine : ne fu egli fenza fojpetto , che la plebe > dispe- 
rata di poter contrafìarle trimetteffe da capo nel- 
la pojfeffion reale i Tarquinq . Prefe però conpglio 
con varie lufingbe d' accarezzarla ;e, tra per l 'ab- 
bondanza delle vettouagUe ,e la rimefiton de’ tri- 
buti t la confermò talmente nell 'odio de' Tiranni » 
che non fu pofcia ^ne Grettezza d'ajfedio di/- 

fatta di viuanda , che dal juo proponimento rimuo- 
uerela potejfe. Onde col mezzo delle mede firn' ar- 
ti, ch'ujano i rei cittadini, per intendimento tP oppri- 
mere la libertà^ il Senato Romano f fece allbor po- 
polare j per diftderio di conferuarla»Ma Jhprauuen- 
ne intanto il nemico con numeroffpmo efjer cito: per- 
che chi era nel contado fi ricolfe nella città di prefen- 
te : la doue fi guernirono i luoghi piu opportuni di 
conueneuoH guardie } e , tra per la fortezza delle^ 
mura ,el 'oppofittone del Teucre , pareua a' Roma- 
ni d'ejfer dall ‘impeto nemico fofficientemente feu- 
ri • La quale opinione riufet loro affai toflo fallace > 
pofeia che 3 prefh di primo affalto il Giani colo , inon- 
darono i Tq/cani verfo il ponte Sublicio ; per cui 
valicando sfarebbe loro venuto fatto di prendere^ 
la città ,fe non foffe fiata la virtù d'Horatio Co- 
de, che, per gran fortuna de' Romani ^fi ritroua- 
ua allbor a con alcun* altri a guardarlo, Cofui, ve- 
duta l 'horribilità del pericolo, non folamente mtL-a 
lafciò là difefa del ponte , ma ,fgridando la viltà di 
Color, ebe fuggmano > E doue ( diffe ) penfate voi di 
.V faluaruif 
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»> faluarui ìfe paffanoi Tojcani il Sublieto / credetti 
voi forfè di vederne men numero nel Campidoglio$ 
ebene fan nel Gianicoloì o pur penfale t che le fé- 
9) mine debbano ejfere piu coraggio/è per ritingerli 
Si dalle murai che voi non fete arditi per allontanar^ 
a li dal ponte ì Co f dunque v' è raccomandata leu» 

91 gloria del nome Romano i Ab vituperio de' figliuo- 
li li di Marte . / Tarquinq yfe noi fapete » non f ri- 
ti corderanno i che voi gli habbiate fatti Vittorio f 
a con la voflra fuga ; ma terranno a mente , che gli 
a bautte Jpogliati con le voftre rapine . Arreftate ti 
a paffo ) infelici: ne vi riferbate a languir fatto i tor- 
ti menti di Tarquinio Superbo , poiché potete morire 
a per la libertà della voflra patria. Ma non mor- 
ti rete già voi, fi voi vorrete vbidirmi;ma ben f con- 
ti fonderanno color, che penfan ducciderui. Cambiate 
a le ^ade con le feuri ,* mutate i dardi con le facelle: 
tt rompete , ardete , abbattete teflrema parte del pon- 
» te : la mia perjòna fi pianterà fu la prima; e^ fine*' 

9t habbiate rotto il paffo al nemico , le fue percoffi^ 
tempefleran fui mio petto : e, fi fitto ad effe cader 
tt conuerrammi alla fine , la caduta d'Horatio pri- 
uerà Roma d' un cittadino ; ma la ruina del ponte 
la riparerà d 'un Tiranno • Ciò detto ,fi gitta can- 
tra la furia nemica fui capo del ponte ;edè fieguitO' 
da Spurio Lartìo , e da Tito Her minio . Stupifiono 
i nemici a fi prodigiofi ardimento ; e'I Roman cam- 
pione furibondamente affali feono : non è Ipada fra 
efit , che non l 'aggiunga ; non è hafla , che noi per- 
cuota ; non è guerriero , che noi fifpinga . Regger 
egli per alquanto fpatio valorofamente e t col fuo c 
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nobile ejfempto , / t/ue compagni non cedono . Rom- 
peft intanto il ponte Qtacciatamente da. gli altri: 
et mentre dall 'una parte flà falda il petto d'Hora- 
tioCoclete che traboccali dall'altra le pile del pon- 
te Sublicio t la libertà di "Roma > cb’ a fi gran peri, 
colo vacillaua , /i tenne in piedi miracolofamente 
quel giorno . Mat prima che fvjfe del tutto finita^ 
l 'opera > cofirinfe gli altri due il generofo Romano 
sricourar nella parte ^eura; ed e gli, con la fero, 
cita dello /guardo percotendo nelle Jquadre Tojca^ 
yt net yenga ( diceua) alla battaglia ebibà coraggio 
yy di mirar in volto gH huomini liberi; mofrinotfer- 
yy ai de i Rè ciò chepoffono contro i cittadin di repu» 
yy b!ica;miri LucioTarquinio quel che vale vnhuom 
yy fola t quando l'odio della tirannide il perfuade <i_# 
yy combattere ; confonda fi la plebe Tofana d'bauer 
yy dimenticata la fua libertà t mentre vede , che co/i 
yy egregiamente noi ci ricordiam della nojìra, Frem 
monoaquefli rimprocci i caporali deli bofìe nemi- 
ca ;el 'uno attende da prima che l'altro cominci ; e 
tutti pqfcia a colpirlo, e tutti a precipitarlo s'auuen- 
tano . Egli fi ripara y come può , dalle percoffe con 
i'oppofition dello feudo; e foflienfi piu che non può 
dalla caduta con lo fiabilimento de’ piedi . Ma lo 
Sìrepito intanto del ponte, che cade, e la gazzarra 
de’ Romani , che gridanoyrajfrena dall’ una parte^ 
l'impeto de gli affalitori; ed ammonifee Horatio 
dall 'altra a gittar/i,C(,n quefle parole , nelfiume^, 
yy Rendi, 0 padre Tiberino ,s’ egli è pojf bile ,que fio 
3 > guerrter viuo alla patria : 0 rammentalo almeno 
» morto per effa, quando chiamerai gli altri a di- 
„ i* fenderla^ 
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fenderla. Accompagnano ì nemici tl fallo dicofut 
con vna nuuola di dardi ; e tirano l 'acque il corpo 
al profondo perla grauezza dell' armi : ma nulla 
pero l 'tmpedifee , che, reggendo , e notando , non ft 
riconduca faluo alla riua . ^uiui fu fatta da' Ro~ 
mani la fe/la grande : e non Jolamente l 'honorò 
poi la Republica di pofjejfwni ^ e di fiatue ; ma i 
priuati t togliendo in vna gran carejlia il pane di 
bocca a fi fìeffi , gratamente con effo , l'uno a gara 
dell 'altro , il partirono . Poiché dunque , per coft 
marauigliojo ardimento , fi vide il Re Tofiano fal- 
lita la iperanza di prendere la città di "Roma per 
affalto , fi riuolfi con tutto il fuo fìudio a figgio- 
garla per affidio ; e, guernito il Gianicolo di f uffi- 
ciente pre fidio , egli s' accampò fu le ripe del Tette- 
re i e prouuide non Jolamente di naui ne’ luoghi op- 
portuni f perche la città non foffe prouueduta di 
vettouaglie , ma fojpinfe de'Juoi majnadieri etian- 
dio dt làdal fiume ; ti quali , rubando , e guaflan- 
do , empieuano di ruinet e di fìragi , tutta la cam- 
pagna Romana , intanto eh 'a mettere dentro le^ 
mura ilbefliamemedefimo erano imiferi contadi- 
ni da ogni parte cofiretti . dal Confile Valerio 

a cofi fatte feorrerie era meffo riparo ;perciocb 'egli 
intendeua ad afficurar il nemico per modo, che po- 
tejfe offenderlo con qualche notabile perdita, Im- 
pofe però finalmente y che dalla porta Efquilina fofi 
fero cacciati a pafiolare gli armenti ; e, meffo ìtlj 
guato Tito Herminio con gente d’arme fu la druda 
Sabina , ordinò , che Spurio Lardo teneffe prefio-^ 
la giouentù alla porta Collina ffinebe foffe paffuto 


secondo; nj 

tl ticfnico f acciochc > pofctA opponendoft^ noUuJitc^ 
fearipajjdr il/ìume ricouerare : e ipercbe la por- 
ta Efqui lina era fuori della veduta dell' bolle To- 
fcana fprouuide anche il fauio Confile ^ che l 'ufiita 
generale delle befliefofje faputa da e fa . ^!la cui 
muella Sperando , che la preda baueffe ad efere^ 
maggiore ipa furono il fiume in maggior numero i 
nemici . / / che come prima inte/ero i Confili , Tito 
Lucretio dalla porta T^uia con alcuna man di 
guerrieri , e Publio Valerio dal monte Celio con le 
Militie piu fielee, dauantiadeftapparifiono. Con* 
corre dall agguato fubit a mente H erminioal remo- 
re ; e 7 nemico in V alerio riuolto percuote Sprouue- 
dutamente alle Spalle : rifonde il grido dalla por. 
ta Collina alla Tfeuia ; ei mìfiri predatori riman- 
gon tagliati per pezza. La quale vccifione cornea 
chef ne al vagar de' Tofcani impone f et nonje però,^ 
che lafiiajjero l '^edio della città , e che (crefcen- 
do tun 'bora in e fa il caro della vettouaglia ) non^ 
crede fe Porfina d'bauerne acapo necefariamen- 
te a ventre , Aiat contro la fua credenza , s' armò 
fi egregiamente la virtù di Gaio Mutio nobile gio- 
uinetto Romano, che ifinza piu oltre procedere^, 
egli file uò qua fi in ifion fitta dahojie. ^uefio ma- 
gnanimo cittadino giudicando troppo grand'igno- 
miniat che quel che non fiferfi mai Roma quando 
firuiua , douefe fiflenere allbor ch'era libera , pen- 
sò ài togliere l ’ indigni tà di quell' afedio con l'effi- 
cacia di qualcb* ardimento notabile. Et tutto che t 
fui principio di penetrar ,finza dirlo a' Confili, nel . 
.^ampo nemico fillecitar fi finti fe , tuttpuia , dubi- w 
P z tondo, 
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tanJo t che , tome fu^gitiuo , le guardie T{omant^ 
indietro noi ritrahejjero conduffe dauanii al Se - 
nato , e con quefte brieui parole il fuo penfier gli 
^ijioperfe, lobòin animo yO Padri Con/critti,d'en- 
>> trar ne gli fleccati de' nojlrì nemici . / 1 mio confi» 
5* glio non è di compenj'ar preda con preda : ma 
wd aiutano gl 'Iddij , troppo maggior cofe nella mia 
mente riuolgo. J^el,cbe farà, non è certo ; perche 
» l'ejfecution della mano penderà dall'arbitrio del» 
a la fortuna. Ma' ^ comunque s'auuenga ,voi fenti» 

» > rete, che la fcuola di Bruto non difiplìnò fola la-* 
>> perfona d'Horatio» Commendano i Padri il pro~ 
poni mento di Mutio: ed egli , prefo fitto la -vefle^ 
vn coltello ipajfa nell' hofle nemica per ejjèguirlo^ 
uirriua tra la calca douun miniftro del Ré Tofca- 
no y fedendo a par d 'ejjo , diflrtbuiua i gaggi all 'ef 
fercito :non sa diflinguere chi di lor fia Porfeno-* % 
perch 'amendue fon ve fitti ad vn modo ,* ne f ’ atten- 
ta di chiederne a' circofianti , perche dubita di pa- 
lefarfi: ma, vedendo i fidati far piu capo dall’ un, 
thè dall 'altro ,ftgitta addojfo al minifiro , e l 'ucci' 
de in luogo del Principe . prefi poi la Pirada per 

ritornarfene con la punta dello Piejfi coltello : ma 
non può far tanta furza,cbe,fipercbiato da' fer* 
genti, al regio tribunale non fia ricondotto, ^mui, 
riconofeiuto l'error , c' hauea fatto yfe ne duole a» 
maramente fra fi medefimo : ma , con tutta l'horm 
ribilità del pericolo , piu Jpauentofiin volto che Spam 
j> uentaltr^do fin ( dice ) Gaio M utio Romano , che-» 
j> venni come nemico per vccidereit mio nemico* 
a> Fallì, per quant* 19 veggo,quefiamanotroppofuen- 
1 . tura* 
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„ turatamente : ma non faìliran trecent 'altre > cb' a 
„ far lo ^ejfo colpo per diuerfe vie s ‘apparecchiano, 

5, Nel rimanente io mifento, o Rè , tanto cuor per ma- t 
j, rire t quanto n' hebbi per venirti ad vccidere. La 
3, città di 'Rpmayfe tu noi fai y produce gli buomini 
3, egualmente forti a fofienere , come coraggio ft ad 
3, operarle cofe terribili . Pefarnijolamente» eh' a me 
33 non toccaffe la giuria difacrif caria tua vita alla 
33 falute de’ miei cittadini : ma però mi confolo 3 che^ . 
3) mi ^a caduta la forte di {pendere la mia perjèrui^t^ 
33 gio della mia patria. Sbigotti/ce Porfen» all^aH’- 
nuntio di co fi fatto pencolo: e comanda 3 che venga 
fuoco , impone , che s 'appreflin tormenti» perche 
Mutio dica ciò che sà della congiura incontro ordi- 
natagli . Ma' l ‘Ramano »Jenz^ turbarfitHende la 
mano fu le brage , che , per vfo de' facrificu > quiui 
3, auampauano : £/> ecco ( dice ) 0 Porfena » la fiimag 
3, che fà del corpo» chi la fa fi grande del nome. La 
33 cojìanz.a de gli atiimi Uberi Jupera l’acerbità de* 

33 tormenti tirannici. Tu potrai ben vedermi confu- . 
33 mar quefla man dalle fiamme: ma non caccerai 
33 dalla bocca quel che non vorrà'l cuor palejarti. Te- 
neua , co fi dicendo > M utio la defìra cojìantemente 
nel fuoco ,• e mofiraua infìeme tanta firenità ne' 
Jèmbianti , che Porfena » per eccejfo di marauiglia» 
figitta dal tribunale » e, fattolo nmuouere dagli al- 
33 tari» Vattene ( gli dice ) faluo » 0 nobili^imo gtoua- 
3i ne , poiché più mila tua . che nella mia petjuna , ti 
3> fe mofìrato feroce . i 0 non sò,fe brami , che tu i a- 
3> uanzÀ operando mentre la tua virtù non s'ejjtrci- 
ta per la mia Jalute . ma voglio ben che tu credauk 
. .. ^ di 
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» di non douer trouar tanta fiima nel cuor de' tuoi 
93 cittadini f quanta lafcerai marauigUa nella mente 
99 de' tuoi nemici. Ed io (ripiglia Mutio, ) poiché ti 
99 piace bonorarmi y ti dico per ricompen/à yche tre- 
99 cent' altri come fon io « ft tojìo che n' habbiano il 
99 deflro, han congiurato anch' e jfi d' ucciderti : in~ 
99 tanto che non è bora y che tu viua fenz* pericolo; 
99 ne luogo 9 doue tu fìia con fcurezza ; ne perfino-» > 
» con cui communicbifinza fpauento, E perauuentu' 
” ta t mentre che noi parliamo t Sìa fitto quefto pa~ 
9> digitane chi s' apparecchia ad emendar il mio faU 
lo : e certamente > che trecent' huomini , che per tre- 
cento Slrade t'infidiano > pojfono piu Sf anentarti 
eh' un millione , eh' in campo aperto con le tue forze 
99 ^ontrafli , Penfa adunque » o Porfena, chcy fe rimet- 
99 ti in Roma Tarquinia , altro che l 'amiflà d 'un Ti • 
» ranno tu non guadagni ; ma chct fe cadi in man—» 
99 d'un Romano i tu perdi'l regno in vno infiante» e 
99 la vita . E, per veder s' hai piu vicinato l ’unat o 
99 l'altra fortuna tfappit che quando s' armano i Ro- 
9ì mani per difefa della libertà t non è forza y ocon- 
99 figlio t che» contraftando , non vincano. Ciò dettot/i 
parte Mutio dairbojìe nemica: e Porfena riman 
f fattamente fpauritoy che manda tantoflo Amba- 
fiiadori a Roma per pace .'nella quale come che» 
'per compiacer a i Tarquinij tfappltcaffè i Padri di 
ribandirgli yS' acquetò nondimeno y che glie le ne- 
gajfero ìevoìlefolamentet che fojfe reHituito il con- 
tado a' Veienti » ò' a lui dati fìadichi prima che-» 
fguemijfeilGianicolo. Il che non cofi toflo fùejfe- 
-guitoycb'eglijgombrò la campagna Ramano-», 
ii» A Gaio 
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A Gaio Mutio donarono i Padri honoreuole tenuta 
di là dal Teucre > perche facejfe della fua virtù te~ 
Jlimonio ;e gl ’impoje 7 popolo il cognome di Sceuo-r 
la , perche l 'infortunio della fua deflra rauuiuafje 
la memoria della fua coflanzjt . Mastra i nobili 
pen/ieri , che nella nafcente libertà di Roma cadde-' 
ro in mente de gli buomini t par che le femine ga- 
reggiaffero, per hauer qualche parte ^ancor elle^ : 
percioch 'una vergine appellata Clelia > che con gli 
altri Pia die hi Jù mandata a Porfena t tratte le _f. 
compagne fu la riua del fiume; Ct folto colore di vo- 
9 i lerlauar/i con effe, accommiatati icufloditE che ^ 
>j fan {diffe ) le vergini Romane fitto le tende del Ri 
Porftnaf non /iamnoi del /angue % che fino i nofìri 
» fratelli ì effi adunque meriteran le Pìatue fra i ciu 
ladini , e noi foferrem le carceri tra i foreflieri i 
99 Ah non piaccia a "Dio , che l 'infermità del feffo ne 
9» moflri al prefente fi diffomiglianti daeffi • Seguite- 
a mi , o generofe » fi volete confonder il nemico cotlj. 
99 la fuga , cb* honorar la patria con l 'ardimento . 

A pena bà finito coftei di dire , che fi gitta nel Te- 
nere a nuoto ; ed è feguita immantenente dall 'al, ^ 
tre . Tempeftano /opra le Icr membra i dardi de* 
Tofani t che fi n' accorgono : ma guizzano le don^ 
zelle fi ^editamente /u Tacque ^ ebe^fenza peri» 
colarne , peruengono tutte alla riua ; e quindi , con 
marauiglia » a *Rnma fi riconducono . Il che come 
finte Porfina , tutto pieno di mal talento mandai 
Ambajeiadori , che y/enza curarfi dell 'altre , rido- 
mandino Clelia al henato : ma poi /opere hi ato dal 
lo iìupore j propone /e g i è fenduta y per honorar fi 

gran 


f 


.LIBRO 

coraggio, di rimandargliele wlatta. Guaf- 
darcno i Rcmani la fede , rejiituendola : edefegm 
Por/ena il proponimento, riconfegnandola. Ritorno 

dunque la vergine aT^omahonorataeUIIe lodi del 

Uè Tofeano , & accompagnata da gli ^<^dtcbt , cb 
ella medefma, inuitata dalla liberalità di lut,eleg^ 
otre ^fecondo il fuo piacere ,/tfeppe .Rtceuetterla 

i Padri col trionfo, che conueniua al fuo meruoi&y 

in capo della via Sacra fopr un caualdi bronzo 
effloiandolayla nuoua virtù di lei con nmua ma- 
nica d'bonor celebrarono. Mal Principe tofea^ 
no y Bacciatofi, come sè detto, dell ajfedw di Ro- 
ma,acciocbevanain tutto non ritornale lajua^ 
condotta, mandò' I figliuolo Arante ad bofteggiar 

la città d' Arida. Intorno alla quale combattendo 

eal, a bandiere ^iegate,&bauendoper pocotn^ 
man la vittoria, lefquadre C umane , cb erano con 
gli Aricini, faccenda fembianti di cedere , il rtper- 
%/Tono pofda fi viuamente da tergo , eb'eglt col piu 
della fua gente vi rimtfe morto, efeonfitto :el ri- 
manente, comi a pia vicin rifugio, a Rorna tra- 
feorfe. La due fi grand' bumantta nelle Jue mije^ 
tieritrouò ciafebeduno, che quei che pofeiafen^ 
tornarono, ne fecer fede a' lor parfani con la lin- 
gua ; e color che vi nmafono, ne renderono tejtimo^ 
nianza con l 'opera . T^l Confolato poi, cb eserci- 
tò la terza volta Valerio con Publio Lucretio,ven- 
fiero vltimamente a Roma ^mbajeiadori da Por- 
Iena, per la refiitution di Tarquinio nel regno: a 
quali nondiedono iPadririipofia ima co^mi/ero 
m i piu borreuoii Senatori, cb' andarono al ReJpaCf 
^ datamente 
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tiatamenteconejf». Si mifer però coflorofenz altro 
indugio in camino ;cy peruenuti in Tofcanay co fi 
parlaro a Por/tna . La rilpofia > che noi veniamo > 
9 » 0 Rè t per dar alla tua dimanda» potè ua il Senato 
9 > Romano render in Roma agli Ambafciador»cbe^ 
99 mandafli : ma non potea forfè raffrenar il difide- 
39 rio , che mofiri di Aggiogarne da capo a farqui- 
93 nioìfemn ti fcopriua ne'noftri volti la rifolutioHt 
33 c' habbiamodi jtar Aggetti a noiPltJJi, Abbatte- 
33 tono i T{pmani la tirannide » per fabbominio della 
$3 violenza» e ricufano il regno» per la fembìanza^ 
39 della feruitù: onde »fe tupenfi di refìituirne vn-a 
39 Tiranno» il tuo penfier non è giu/lo ; e »fe credi di 
39 prouuederne d 'un Rè» la noflra libertà noi fo/liene, 
39 Fortunate noi non neghiamo che poffonoeffere 
99 il gouerno regio moli' altre genti : ma la gente Ro~ 
9) mana nafce con tali giriti » che non può effer felice 
3» /r»o« è libera. Tu falla fede» che ne fece Bruto 
39 nella città di C oliati a ; il te/limonio » che ne diede 
39 Horatioful ponte Sublicio fi* argomento» che «cJ 
„ mojlrò Mutio nelle tue tende medefime . E nondi- 
»» meno par che ti fa caduto di mente » che lo Sìupor 
,, che n'bauefi » ti tolje dall 'affedio di Roma , mentre 
3» pur ti ripruoui di rimetter il giogo a coloro» che» fedo 
33 che fan Romani » A^ Mutq ad vn moda»Joft 

33 tutti Bruti ted Horaty, A noi veramente duole» 
31 0 Porfena , di fcompiacerti delle tue dimande : la-* 
39 benignità 3 cb* ufimmo nella tua gente feonfitta» te 
39 ne può far fede piu che le nofire parole , Ai a quel 
39 che tu chiedi non è honefo a te di dimandare »ne 
33 giufio a Tarquinto d 'ottenere ; ne pojfbile a noi di 

concedere» 
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>j concedere. None ragion y che Porfena Jòl^enti 
0 ) niquità di Tarquinio ; ne conuien , che Tarquinia 
3) ritorni a tira nneggiar i T{omani > ne i Romani fan 
3» viuerejinon feviuono franchi , A quefio n' inai • 
33 ta la natura con l ’inchinatione ; ne punge la gloria 
3 3 col di fiderio; ne sforza la legge col giuramento* 
33 Onde tu potrai perauuentura vederne aprir le por- 
33 te a i noflri nemici ; contar gli Urani co i cittadini; 
33 confonder i Barbari eoi Romani: ma cangiar la-» 
3ì libertà col regno , ne tu con le tue preghiere , ne-» 
33 Tarquinio con lefue minacce > ne tutto il Latio con 
33 le fue farzje , potrete far fi , che voi veggiate in—» 
»3 eterno , Pongafi adunque vna volta a quefìa ma- 
33 teria fdentio : e piu ti pregia , o Porfena , d hauer 
saper amicala libertà de' Romani y che perconfede.. 
3 ìrata la tirannia de' TarquiniJ . Penetrarono con—» 
tanta forza quejle ragioni nell 'animo del Rè To- 
fcano i che > tra per l 'efficacia d 'effi^ e per l 'autori • 
33 tà di chi le dijfe » vinto da nobile vergogna» Non—» 
33 piaccia a Dio {ritfofe ) chcy poiché cofifento ditpojìo 
33 il Popolo Romano» io tenti piu per inanzt la fua vo- 
33lontàyCmettain dubbio lanojira amichi a, Cer- 
33 chinfi pure altro riparo i Tarquiny ;e»guerra yO 
33 pace» che vogliano con la città di Roma » altroue^ 
3> che nelle mie forze » o nel mio confìglioy le loro Ipe- 
33ranze ripongano . Alla cortefia delle parole aggi un- 
fe apprejfo Porfena la benignità de' fatti : percioebe 
rimandò di prefente a Roma gli fladichi» che gli 
tran rima fi; e re (litui la campagna Veientana» 
che s 'hauea riferbata nello fguernir del Gianicolo . 
La qual cofa come prima fentì Tarquinio »fgombrò 

le c afe 
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le cafe del Principe ‘fo/cano -, ^ in quelle di Ma. 
milio Ottauio fuo genero nella città di Tqfcolo firì. 
eondujfe in ejStlio . Combatterono appreso i Roma* 
ni henauuenturofamente contro a‘ Sabini fatto la^ 
condotta di Marco Valerio y e Publio Poftumiom 
Ai a t perche' l nemico firiarmauacon forze mag- 
giori , efoipettauafi infeme di qualche mouimento 
dalla città fo/colana » rifecero i Romani la quarta 
volta Confile Publio Valerio» e la feconda Tito Lu- 
cretio . V ero è y cb' una feditione % chef leuò ne* Sa- 
bini fra i configlier della guerra e quegli della pa- 
ce y rendè con le loro forze piu podero/i i Romani . 
Concio/ìa cofa cb 'vn caperai cittadino» che tra effi 
Attio Claufo , ^ Appio Claudio in Roma fu neltem 
po apprejfo appellato , confortati in vano i fuoi pae- 
fani alla pace» e veduto fe Beffo y per que (la cagio- 
ne» in pericolo , ricouerò con molti feguaci da Regtl- 
lo » per liberarfene» a 'Roma . La doue»oltre all ’ef 
fere fatto» inpeme co i fuoi» cittadino» e datoci di là 
dall 'Aniene » per babitar » territorio ,fù meffo an- 
cora nel numero de' Senatori ; ne Bette molto a di- 
uentr grande trae fp» I Confiti adunque corfero 
con l 'esercitola campagna Sabina; e» pofcia d'ba- 
uerla difertata con le prede » e foperchiati i nemici 
con le battaglie » parendo loro di non poterne a pezr 
za dubitar di ribellione» trionfanti a Romafene^ 
ritornarono» ^uiui » nel Confilato d'Agrippz^ 
Aienenio»e di Publio Pofumio » morì Vanno ap- 
preso V alerio PopUcola: e le matrone Romane» de- 
poflo l 'oro » e la porpora , con la Beffa gratitudi- 
ne » eh' a Bruto mojìrarono »il pianfero come padre 

^ a ancora 
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ancora lui per vnafiNo , Cojlui fu %nell*arti della 
pace t& in quelle della guerra , vno de' piu gran 
cittadini iC hauejje Roma in que' tempi: majù fi 
temperato infieme , e fi continente , che^quantunque 
federe fiato quattro volte Confile ^ e l ’bauer ripor- 
tate de' nemici vittorie nobilijjtme t glt haueffe da- 
ta piu volte cagione d 'honoreuolmente auanzar/tt 
fi conduffe non per tanto a morire , finza lafiìar 
tanta fiflanza , che hafiajje a fupplir la ^efa della 
fua fipoltura. Perche iparendo indegna cojd al Se- 
nato Romano, eh' un cittadin fi benemerito della-» 
repub’.ica non hauejfe l 'effequie , che conueniuanoy 
ordinò > che gli fofjero fatte dell’erario, con quella-» 
magnificenza y che fi potè jje maggiore : etfiuue- 
nendo in quel cafo alla mendicità della Jua fortu- 
na» gli rendè nobile tefìimonio della ricchezza-» 
dell'animo, "Ifel medefim' anno fi ribellarono dal 
Romani a gli ^urunci le Colonie di Pometia »e di 
Cora: ma i Confili furono colà fitbitamente con-» 
l'bofle ;e tpofiia d'bauer rotto vn potente effercito 
de' nemici , ò' veci fi non pure i loro prigioni , ma 
trecento fiadicbtt che d'effi teneuano» trionfaro- 
no , ritornando a Roma , della vittoria . Appreffò 
la quale vfeirono da capo Virginio t e Cafiio Con- 
fili fipra la città di Pometia tdoue s'eran riparati 
gli Hurunci ; e, tentato invano di prenderla per 
affaltOì e direttala appreffò con piu maniere d' or- 
digni» il nemico , piu per tra , che per con figlio yfal- 
tò fuori con fiaccole accefi j e» meffo fuoco nelle ma- 
cbine contrarie > afjàl't »con tanta furia i Romani» 
ehe molti ve ne furono morti» e molti feriti: tra 
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quali fu gii tato dacauallo V uno de' Confoli f e poco 
fjtìl't , eh' uceijò non •vi ritnanejfe . ritornò dunque 
aTi^a male auuenturofamente l'efjercito: ma^ 
non VI dimorò y? non quanto fìibifogno per reinte- 
grar le legioni , e per medicar le ferite. Il che co- 
me prima fu fatto jCoftcrefiiuto di fdegnoye difor* 
ztyfi dirizzò contro la città di Pometia • Su le cui 
mura effondo già prejfo che peruenuti gli affalitoriy 
s 'arrenderono i terrazzani alla loro mercede : ma 
non fu però fatto d’eft maggiore rilparmio, che fi 
prefi alia fine fojfero fiati per forza . Gli Aurunei 
piu principali furono dicollati; i coloni meffi alf in- 
canto ; la città disfatta ; il contado venduto : ép i 
Confili y piu per la vendetta y che per la vittoriay 
ritornarono a Roma in trionfo . Succedettero pofeia 
nel Confilato Poflumo Cominio y e Tito Lartio . .aI 
tempo de' quali celebrandofi nella città alcuni giuo- 
chi, la giouentù Sabina > per vn cotale fiberzo , fi 
diede a rapire affai baldanzofamente le meretrici: 
Onde tra effa e la Romana furfe tantojlo contefa ; 
e per poco fu che non fi venne alla mifibia. Credet- 
te fi però y che, per queflo prete fio haueffero a pen- 
far i Sabini alla ribellione : ó't oltre allo fpauenta 
della guerra Latina yfentirono i Romani treni' al- 
tre città, per fidducimento d ’Ottauio M amilio,ha- 
uer già congiurato contr'efji. Perche ,foprafiando 
loro fi graui pericoli ycomincioffi a tener ragiona- 
mento di crear 'Dittatore ,* , approuato il confi- 

^io y fu fcelto Tito Lartio , e datogli Spurio Caffo 
per maeftro de' caualieri . 'Jfon cofi tofio adunque 
vide la plebe Romana portar le fimi (finanza a que- 
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fro nuouo MonanhAy che , sbigottita dalla terribi- 
lità dell 'imperio , ne •vedendo in Roma a chi poter 
appellare da ejfot fi diipofe in tutto di rendergli vhi- 
dtertza • Ma troppo maggiore Ju lo Spavento % che 
n hebhero i Sabini tfentendolo creato fngolarmen- 
te per eJSi . Onde non furono lenti a mandar a Ro- 
ma Ambafciadori per pace . / quali , pregando il 
Dittatore » che perdonajfe all 'errar della gioventù 
Sabina t hebbero per ritpojla t che t quantunque a* 
giovani f che fcherzarono con le /emine t perdonar 
fi potejfe tai vecchi » che provocavano con le ribel- 
lioni , non fi potè a perdonare • Havrebbono con-^ 
tutto ciò datai Romani a cofloro la pace ys' hauef 
fero ricoverato da eJSi ciò cbe ^efero ned 'appreflar 
della guerra . Il perche » conceduta loro folamente 
alcuna tregua y gli accommiatarono. Segui pqfcia 
l 'ajfedio di Fidenay la prefa di Cruflumeria y e la 
ribedion di Prenefle da Latini a' Romani, Per ca- 
gion della quale /* armarono finalmente ipopoli del 
Latio contra la Republica di T{oma , Et Aulo Po* 
Jlumio Dittatore , con numerofijfimo effercito yfi fe- 
ce loro incontro neda campagna Tofcolana infino al 
lago Regillo : la doue y fentendo i Tarquinq nelle^ 
/quadre Latine y non potè contenerfiy cbe non s* az- 
zuffaffe immediatamente con effe. Atroce fu piu 
d 'ogn 'altra quefla battaglia ; per chefù guidata da 
Capitani y eh' ejfeguirono altrettanto con la Spaday 
come gouernar col configlio ; e y trattone il Dittato- 
re y non fu tra gli altri grandi chi non fe ne parti/ 
fe ferito , Tarquinia Superbo y quantunque carico 
d 'anni » Qironò Jùriofamenie il cavallo addojfo a 
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Vojlumìo ; ma , ferito per fianco da Sprouueduta^ 
percojja ,fuda' fuoi , che v accorferoy fuor deììa^ 
mifchia condotto . Dall'altro corno della battaglia 
Ebutioyaaflro de' caualieri s'auuenth /opra Otta- 
ino Ma mi Ho: e quefli jpronatogli incontro il def 
trieroy coraggiofamente il riceuette, L'hafla del 
Tofcolano trafijfe vn braccio al Romano ; e quella^ 
del Tramano impiagò V petto del T fcolano : fi cbt^ 
quegli nelle feconde file fu da* fuoi riceuutOy eque- 
fii fuor della zuffa pernecejfitk fi ritrajfi. Ottauio 
però, con tutta l 'angofcia della ferita, non fi riman 
d 'accendere la battaglia ; r , perche vede i JuoiJgo-* 
mentati 3 chiama la fquadra de gli vfciti Romani, 
ond ‘era guida vn figliuol di Tarquinio , ^uejìa^, 
erucciofa d'bauer perduti i beni, e la patria, raf- 
frena dì prima giunta l'impeto del nemico ; <»/>• 

preffoa cedere valorofamente il cofiringe , Mcl^ 
Jóprauuiene al difordine Marco Valerio fratei di 
Poplicola ; e , vedendo il giouane Tarquinio fra i 
primi della fchiera sbandita ferocemente auan- 
zarfi y fi fente Piimolar dalla gloria domefiica a - 
congiunger il merito d ^uccider in campo i Tiranni 
col beneficio d'hauerli cacciati di Roma , Dà però 
tantofiodi ffrone al cauallo ;e, con fiero dardo yfo- 
pra il nemico figitta • Cede Tarquinio , ritraben- 
dofiy all 'impeto i e V aleno, trapfiortato da effo nel- 
la fquadra contraria, da frodolente mano di mor- 
tai piaga è trafitto : non refia per tutto ciò di cor- 
rer oltre il cauallo , infino a tanto che'l caualiero 
piu coraggiojò ad imprendere , che fortunato ad ef- 
Jèguire j con l’anima fu le labbra mifer amente in^ 

terra 
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terra trabacca . Alla cui caduta •vedendo il Ditta* 
tare incalzar la Jquadra de gli sbanditi , e •vacil- 
lar il piede de' Juoi guerrieri t fà cenno alla jchìe- 
ra i c hauea d 'intorno per guardia, che metta a fi- 
lo di ^ada chiunque vedrà che 7 campo abbando- 
ni .'onde chi per paura volgea ledali e al nemico t 
per la ^ejja cagione gli torna a volger il vijò, 
*^on Jolamente adunque rejfero in tal guifa i Ro- 
mani ; ma la /quadra del Dittatore percojfe ìtl..» 
quella de gli vfciti con tant' impeto t che ne fe tan- 
tojìo dolorofa Ììrage fui campo . Corfi con gentc^ 
d'arme il Capitan Tofcolano al pericolo: ma Tito 
Herminio , che 7 vide » s'affrontò /eco , e I 'uccì/l^* 
Vero è t che , fogliandolo , ju ferito anch' egli tal- 
mente I che'l trionfo della vittoria comperò col prez 
zo dell'anima» Ma vola intanto il Dittatore tC 
cavalieri ; e fiongiurali , che , fendendo , /occorra- 
no alla SI anche zza de' fanti: il che Jènz' indugio 
per loro effeguito ,* ed oppofti i brocchieri dinanzi a 
gli antefignani, e [fi , che veggon /eco il fiore della^ 
giouentù , le/marrite forze immantenente racqui- 
Jlano ;e, con nuovo vigore le /quadre Latine afià^ 
lendo, a piegar finalmente a fuggir le cofirin- 

gono • Quindi ricaualcano i cavalieri a perjegtn- 
tarli i e tengon loro dietro fimigliantemente i pedo- 
ni ; e mette tl 'Duce ogni lìudio per hauer compiuta 
vittoria, Chiama l'aiuto cele fi e coi voti; il terre- 
no con le promeffe; l'efficace con gli argomenti, 
Propon la mercede di chi primo entrerà ne gli flec- 
cati Latini ,* dice la ricompenfa di chi penetreràuui 
fecondo ; ejjalta i trofei , che ne dirizzeranno i piu 
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forti: Etinbriette non lajiia, ne franta di pro^ 
fitto » ne fltmolodi gloria tonde non Jofpìnga a di* 
Jertar i Latini i Romani; intanto chietino tool 
medefìm' impetot degli baaean sharattati /iti cam • 
pot prendono i loro Lieecati > e vittorio/ì a Roma ri* 
tornano . SputQofine bebbe la Truffa del lago RegUt 
h ;e la virtù di obi la vinfe fu con Jolenne trionfa 
bonorata . Venne poi nomila > cb' era morto a etè- 
rna Tarquinia Superbo ;la dotte t poiché vide abbat- 
tutele forze Latine > s' era riparato appreffo ^ri- 
ilodemo Tiranno, Della quale come chef faceffà 
a Roma la fefl a grande per tutti ti Padri perone 
foUeuaronofi fattamente gli Spiriti t ebe* labia- 
te le lufmghe iC batte an fin aflbor fatto alla j4ebe$ 
cominciarono i principali a fuperbamente oltrag- 
giarla: onde procedettero appreffo le difeordie tde 
la felicità della Romana Republica in tante gui- 
fi arreflartmo . Intorno al tempo mede fimo condtf- 
fero i Confòli le legioni fitle campagne de' Volfci: 
co' quali , nel contrajlar de' Latini , non baueua- 
ato hauuto , ne pace» ne guerra t i Romani ; majà 
ben e erano accorti » cb',in fèrtùgio de' loro nemb 
ti , hauean tenuto con/iglio di mandar gente an- 
cor efit : onde » prima che la mandaffero , s' affret- 
tò'l Dittatore di vincer i Latini : e» poiché gii heb- 
bevinthvfcirono i Confòli a guerreggiar contro tf 
Volfci. [quali quanto mentemeuano d'effer ptè- 
mti del configlio fenz’ opera y tanto piu sbigottiro- 
no nel comparir dell 'armi 'Romane. In vece adun- 
que di mofrar fronte i mandano fìadiebi ; etfenscM 
voler coHìbaturt ylelegton eoifblari actonyniatéh 
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no . Vetaèt thct poco fiantct depangonola pauro; ei 
riamando al loro vezzo » appareccbian la guerra^ 
ai Romani • Per rinforzar della quale congiungo- 
no 4 'arme degli Hernici con efjil e mandano « 

hafciaduria fòlle citar le Latine: ma lafconfitto-»^ 
che poco manzi riceuettono fullago'Regillo que' po~ 
poli, gl 'irritò per modo cantra chiunque a guerre^ 
giar gl ’inuitaua , che , rompendo la ragion delle^ 
genti , non s' a/hnnero di violar i mejfaggterri de'\ 
Voljci , infino al condurgli dauanti al Senato di 
Roma , e palefar la congiura > e' hauean fatta le lor. 
genti contr' ejfa» Il quale vfficio fu con tanto conm 
fenfo gradito da i Padri , che rimandaro a Latini 
Jèi mila de' lor prigioni e la pace > ondeglt bauean 
dififerati in perpetuo, a trattar da' nuoui Confili 
gratiofamente rimifero . Si rallegrò la nation La^ 
fina del fatto;en' hebber pregio quei, che ne faron 
gli autori» Vennero però di colà Speditamente^ 
meffaggi ; cbe portarono vna corona d 'oro in dono 
s Gioue Capitolino ; e ritornar con effi molti da' 
prigioni fudetti.'i quali, ricercando le cafe de'fuei 
padrom, e, rìngratiandogli delle corte fe riceuute^ 
ut, e,firingendo con loro radane d 'albergo, il nome 
iaitin col Romano, piu cbe mai fojfeper adSetra, 
ean vicendeuole beniuolenza, congiunfiro » Ma 
praftaua intanto a' Romani la guerra de’ Volfii; 
ala città, per l'odio trai Padri e la plebe, era fico 
mtdefima nouellamente di/corde» L'acerbità de* 
creditori verjo i debitori cagionaua principalmet^ 
te quefi 'odio . Fremeua palefimente la plebe , cb»% 
pnà'ìiftuer combattuto contrai nemici perdtfeJÒL* 

della 
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JiUs liberti fU eonuenijfe portar le eatent de ciu 
tadini per fodisfattton dell 'ufure f e ebe dome jje flar 
piuftcura nella guerra t ebe nella pace ;e e’ hauef- 
Je ad ejfere piu Jciolta per entro lefquadre de' Tar- - 
quiny , cbe non era libera nella giuridiuion dd 
T{cmani, Ma lo /degno f cbe gii per fe pullulaua^ 
la notabile calamita d'un plebeo Jènza mi/ura^ 
nella moltitudine accrebbe, Cojlui, con la perfana^ 
carica tf anni tele JpaVe dell' tnjègne de'/uoi ntag- 
giorit fgittù dalle carceri fprouueautam^te nel Fo^ 
ro . Sordida era la fua ueftedal fuccidume ; difpa~^ 
ruta la guancia dalla pallidexAa ; aj/ottigliate le 
membra dal digiuno ; e la barba , e la chioma fuor 
dì mifura crefciute , borribile a rimirare gli hauea 
renduto il fembiante , Ma la difformità dell ' ba- 
bito noi feppe cotanto trasfigurare » che non /offe 
da' circoftanti raffigurato affai tofìo • E chi diceua^ 
eb’ egli era fiato capo di /quadre i cebi contaua le 
guerre, c'bauea Jeguito; e chi fiupiua de' /uoitrth 
fei militari ; e tutti alzauano alla /ua mi/tria le 
/irida. Fglifiopriua intanto le cicatrici, ebe gli 
eran rimaje nel petto ;e rendea per effe della Jua 
virtù tefitmonio % Ma, riebiefio alla fine come foffi 
yt condotto a quel termine , Mentr io mxlitaua (r fi 
a, pojè J nella guerra Sabina , mi gua Piarono i nemi- 
tt ci vn podere, ebe mi prouuedea del mioviuere ; e 
3, m' impo/ero i cittadini vn tributo , che non potè» 
j> Jòftenere . Preft pero danari , per nutricarmi , in 
3, prefianza ; e da quefli tu/ure moltiplicar fu Cu/a.. 
33 re. Spogliommi d’ ognijòfianza il rigido creditore ; 
ry.e /offe pur egli a quefio contento rima/o» Gitthm^ 
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sy mi le catene barbaramente fui collo i éfy iti Xfèce 
yy di valerfì delle mie braccia per mini/hrio dr/uoi 
yy feruigi , fi valfe delle mie fpaìle per ejjercitio de' 
>y fuoi carnefici . Quindi ^ cacciata ft di dojjhla •ue/le$ 
palefa i liuidori delle percoffe , e dfcopre i ve/ligi 
delle battiture: intanto che fi leua vn gemito da* 
cìrcofiantif il quale > penetrando dal Fero per tut- 
ta la Qttd , empie ogni cofa di compaffione i e di 
/degno . T{pmpuno i ceppi gf incarcerati debitori j 
e, precipitando fu le publiche piazze > cbiaman F 
aiuto del popolo con It dirperationi , e co i pianti • 
•N on è luogo, donde non fi ttrtn dietro feguaci > non 
r feguaee > che non ne fommoua de gli altri ; non 
è drappello^ che per ogni firada non crefca : per mo- 
do che y non come coppie di cittadini , ma come 
/quadre di combattentiy nel Foro Romano da ogni 
parte concorrono , ^uiut pencolato fenza fallo ha- 
urebbono alcuni de' F adriache per ifciagura vi fi 
ritrouauano, fi Publio Seruilio. (y Appio Claudio 
Confoli a frenar l' impeto della fiditione t con la 
. maefià dell'vjficiofubitamente compariti non fof 
Jèro . Si riuolfi però tanto fio la moltitudine in e fi ; 
ecbi,colmofirarteritorteiChegli firingeud le brac^ 
da f eia fquallidezza > che gli copriua le membra;, 
e chit col ricordar ifuoi meriti nella guerra t e le fuc 
'mferie nella pace » minacciando piu tolìo che fup- 
plieando, dimandarono > che ficonuocaffi il Senato; 
ti come s' hauejjero ad ejfer arbitri del con figlio pu^ 
blico, attorniarono da ogni parte il Palazzo • Pochi ■ 
furono I Padri > che t più per ejfer fi abbattuti al tu- 
' multo, che per venir ui ricbieìh, fi congregarono s : 
r configlio 
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tonfiglio co i Conjòli . Gli ultrijgomevtati dal peri- 
colo f non folamentt di venir w Senato , ma di mth- 
Jirarft nel Foro timorofamente s'aflennero Perebf, . 
nulla potendo, per difetto di numero, determinar/i, 
cominciò la plebe ad interpretar la feuft per artifi- 
cio , e la tardanza! per dilatione : e furonui di queg- 
li , che gridauano > che, non per paura , o per cajò p 
ma ; per non dar fccorfo agli oppreJTt t non compa- 
riuano i Padri: ne mancar de gli altri , che diceanp 
che tergiuerfauanoi Conjòli icebe delle miferie de* 
cittadin plebei fifacea febernola felicità de* Patri- 
tif . E procedette la cofa tant' oltre , che l’autorità 
confolare non baurebbe riprejfa la violenza ple- 
bea f fe color tcbe t 'afeofero, temendo piu lo Jlar,cbe't 
venire, non fi fojpmo al fin con gli altri liberamente 
in Senato condotti, ^uiui furono varie le fentenze 
de* Padri ; difeordi l’ opinioni de' Confoli ; diuerfe le 
paffioni di tutti- .A ppio Claudio t troppo piu che ‘I 
Collega f pernatur a t feroce » negaua, che sbaueffep 
per codardia , a cedere alla moltitudine ; e Publio 
Seruilio , di condition , piu benigno, giudicano , che 
conuenijfe ,per publica falute , addolcirla , Il pri- 
mo adunque confermò quel , che fentiua , con quefle 
raffoni. La plebe Romana , o Padri Conjerittip 
>» muoue fiditione , per non pagar quel , che dee: e voi 
»> ftete qui per reprimerla , diliberando quel , ebe^ 

33 conuiene. Non oltraggia il creditore, che procac- 
» eia d'effer pagato : ma contraria alla ragione cbi 
33 romoreggia pernon pagarlo - Onde noi, che fiam^ 

9» tenuti a difender la ragion per vfficio, non è conue- 
9» neuote,ebe fomentiamo ingiuria per dibolezza^» 

ingiuria 
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» Ingiuria è t che t chi preflò con priuata fede i dana^ 
,, rii ” 0 ^ pofP* perlapublica ricuperarli iti che Jen- 
ii ZA fallo auuerràife noi ordiniamo t eh' a render il 
a debito neceffitare ildebitornon fipoffa . Ma poco 
forfè farete il danno ì /e l'ingiuria particolare^ 
,, non offtndefje il ben publicoi poca farebbe la perdi'- 
^itatfe la plebe liberata da i debiti molti phcajjè^ 
,, l'ubidienza eoi Padri ìHeue farebbe l'oltraggio tfe 
,, / 'oltraggiato haueffè leggieri gli lptriti:le quali con~ 
fi ditioninon so io vedere come nel prejente cafo con- 
fi corrano. Ma ben veggo t che' l rompere le leggi de* 
fi contratti non Juole aeerefeere le commoditk del com- 
fi mercio te che 'I ceder alla plebe per tema non può 
fi rinforzAme l'autorità per guidarla ; e che' l far 
ff torto a i cittadini piu grandi non vuol pefarfi con 
)) la fiadera de piccoli ; coneiqffa cofa che le feditioni 
a diquejli con lieui cadute ,e le riuolutioni di quelli 
9» gratti ruine inttruengano . Oltraggio adunque 

« ai gran cittadini noi non pofjiam far fenza perù 
fi colo publico ;Cf doue farlo coti f carezza il poteM. 
^ monche forze, 0 che meriti bàia feccia della plebe 
„ Romana , perche la maefìà di quefi 'ordine debba 
if romperle leggi per lufingarlaì V eflremità della 
,, fua miferia non può darle giriti per contraporp a 
fi noflri decreti} e l'infolenzade' fuoi tumulti non^ 
ff può farla degna per impetrar delle noflre gratie : 
ff ma ben pojfon quefle cagioni ammonirne, ebe ,fen- 
ff za correr pericolo ,o far ingiuria, nei poffiam raf 
ff frenarla comunque n' aggrada, e punirla . Il che 
ff Je non facciam nel prefente , io non sò com' baurene 
yf petto di far nel tempo a venire • Le follie de' poper- 
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33 lì, cb' al cominciar fi fecondano , acquijian poi for- 
» ze > che contraftar non fi poffono . Dimanda boggi 
33 lanoflra plebe, che noi la liberiamo dai debiti; di- 
3) manderà domani, che l'annoueriamo co i Padri; 

/’ argomenterà pofcia di fublimarfi fra i Confidi ; 
•vorrà finalmente comandar fila a i Romani : ete~ 
nete per fermo , che, s' ella •vince la prima prttoua t • 
mal grado che voi n babbiate tfupererk tutte l*oD 
tre . Pongafi adunque mano, o Padri Confcritti,aB 
** autorità dell'imperio; e, negando a tutta la molti- 
” tudine la rimejj^ne de' debiti, e, yercotendo gli au- 
** tor della fedition plebea con le mannaie della Jè- 
verità confolare , rifiretta fra i termini che conuie- 
» ne, fi tenga la gente minuta in perpetuo • Di que- 
fio tenore fu quel che parlò contro i Jkditiofi plebei 
il Confile Claudio , Aia 7 Collega Seruilio,eui le ra- 
gioni vdite non perjitafero , cofi , per abbatterle^ , 
i, contrariò , rifondendo t *A{pn ricufa, o Padri Com- 
)} fritti , la plebe Romana di pagar chi dee,pervitioi 
9 ) ma nega di farlo, per neceffità : e la neceffità è piu 
3 , forte per romper i patti, eoe non è falda la legger 
33 per ripararli: in tanto che chiunque conte ejjèu» 

3 , combatte, ancora cbe'l patto gli dia ragione, la ra- 
33 gion fieonuerte in ingiuria . Torto adunque fan^ 

33 quegli alla plebe , che voglionda lei quel , che non 
33 bà ; e ragion le faranno i Padri , Je la feiorranno 
33 da quel, ebe non può. Ne 'I romper i contratti per fi 
3, giufla cagione farà pregiudicio alle commodità del 
3, commercio ; ne' l compiacer la plebe di fibonefa-, 

33 dimanda ne fremerà l 'autorità di guidarla ; ne'l • 
33 eontrafiar la fierezza de' cittadiu privati ca^io- 
I • nera 
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» fieri pericolo alla republica, ^nxJ la dirittura y la 
» eompaffioncye 1* equità ^ che noi moflreremo in^ 
» queJlofattOi renderà piu pronti gli fìrani a commu- 
» nicar eon noi ; piu prefia la plebe a renderne vbi* 
» dienza ; e piu tardi i potenti ad incrudelir ne' mtn. 
» dici : de’ quali può fenzA dubbio molto piu temer la 
»* republica , mentre fon prouocati dall 'ingiuriai che 
*» non può dubitar de' grandi y quando foirraffrenati 
dalla ragione: ne toglie la pouertà l’ ardimento 9 
i» quand’è congiunta eon la diìperatione ine leua la 
» mendicità le forza y quand V raJSicurata dal nume- 
» ro . Egli è vero , 0 Claudio » che la plebe Romana-^ 
bà trèfcorfo i confin della modeflia nel dimandar 
con tumuUola liberatione de* debiti: ma non è men- 
» zogna i che i filai creditori ban pajfato quegli dell* 
immanità rull'ufar con effa la loro ingturiofa ra^ 
o» igiene » Eie prigioni » e le catene > onde le Jeambia- 
» no la libertà con la Jeruitù > e le sferzate > e leferi- 
ie , onde le fan pagar l ’ufure col/angue ^ pojfonoyji 
9> non del tutto fcufarladeì furor della feditione y alr 
9» men liberamela nel oo^etto noflro in gran parte. 

Prouuegafi adunque yo Padri Conjeritti ydi ripa~ 
9i tar la moltitudine da gli oltraggi y rimettendole / 
9 >debiti;e procacctfi di contenerla fra i termini y rh> 
3 j prendendola del tumulto .Ne foderiamo d ’ejfere 
ianto ingrati , che > per quanto fia baffo l 'ordinCì^ 
93 plebeo y non penfiam y eh ’ei combatte per folleuarii 
9) patritio; e che quehebe gli nega in pace per la^ 
ì9 Pirettezza della fua fortuna 3 gli conquifia affai 
39 volte in guerra con la liberalità del Juo Jangue^ • 
Cefi giudicò 3 che s* baueffero a reprimere le furie 
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dtUa piche il CoftJoleSenùlio , MstCfientre che per 
l'una% c per f altra opinione fi contrada in Senata^ 
Cfcp che vengon batteneio alcuni eaùalieri JLatitti j 
fbe bicone i Volfciaumcinarfia Moìnacon Vbofie*. 
Onde i come fe fa difeordia bauejfe fatte due d*una 
tuta , contrarie pacioni a queffa noueìla commuo^ 
nono i Padrif ( la plebe • RaÙegraJène la moltitu* 
dine ; e dice > che s'armano i Dei per punir l 'orgo* 
gjio patrìtio; e l'un l'idtro conforta a\ricufar laJ, 
miliùa; e tutti infeme, rimbrottano t che chi s'xh- 
fyr^a nella guerra le prede fiftenga ancora deUa^ 
guerra i pericoli , Aia/e ne turba dall'altra parta 
il Senato ; e quindi l'efer cito de' nemici y e quinci 
lafedition de' cittadini temendo , fi •volge a pregar 
il Confile piu popolare t che metta compenfo alla^ 
difeordia de gli ordinile dta riparo al pericolo del» 
larepubltca\ EJce adunque Seruilio doti è congre^ 
gata l*m<Àtitudinei,eitcJHfieandoleichel Senatò 
èdi^ofia di compiacerla ydiee però t che y mentre^ 
pericola tutta -la repubiica ynon può perder tempò 
in configliar della parte ic che ‘I nemico a mano a 
mano prefente non permette y che s'intenda prima 
jU rimetter de' debiti , ch'ai maneggiar delle ipadci 
hpofiocbefl.permettejfeyuen farebbe bonor delllf 
plebe: Kornm il combattere per U patria pgfiio-* 
4'hauerne riceuuta la mercede i ne eonuerrebìe ai 
decoro della dignità fittatoria il gratificar 4 cittOr 
dini piu perneceffitfidi paura ^ che per elettion di 
configlio . Prauuedejfe però prima la plebe al peri, 
colo publico ifhe prouuederehbono appreffoì Padri 
nsifirie ^riuafe • ^tr confermar qutfieprofnef 
w • S Jè ag^ 
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aggiunge H Confile dì prefinte vn editto , ondL^ 
vieta il tener prigione qualunque cittadin Roma^ 
no * per modo che non pojfa dar il nóme nell ahtmafi 
far dell' ejfircito probibifie il toccari bèni, oi fi- 

gliuoli d'ogni guerriero , mentre , militando , in:^ 
campo dimora . H quale editto non 'coft toflo [ì pu- 
blica , cbe s' offerifiono a prender l 'arme gl 'inde- 
hi fa ti prefin tt ; e concorrono da ogni parte a far lo 
Sìejfo i lontani . Onde fu tale di tutti infieme la mol- 
titudine ) e con tanti) ardore ciafiuno a ben far fi di- 
{fofii cbe non bebbe gente in quella guerra % che fa- 
ce ffi in arme mar aui glie maggiori . Il Confile^ 
adunque conduce l 'bo/le contro al nemico; e pianta 
gUHeccati poco lontano da ejfo . MaiVolfiiyCon- 
fidati nella difior dì a de' “Romani > efionofenza in- 
dugio la notte apprejfo a tentarli ^ fi forfè tirarne 
ficai mal contenti potè ff ero h Sentanola loro venu- 
ta le guardie “Romane; e, fuegliato in vn tempo l 'ef- 
fercitotc dato il fignot tutti corrono all'arme ; in- 
tanto che yriufcita vanal 'imprefàfipofa per quel- 
lanette dall’ una parie t e dall'altra. Ma fu ra- 
prir dell'alba riempie' l nemico i fqfii de' Romanit 
& affalta i loro Beccati j e già d 'ogn intorno flrap- 
paua i pali da effit quando 7 Confile t che t quan- 
tunque dimandar la battaglia da tutti t CjfipM gli 
Ctltri 1 da i debitori vdtto s 'bauejfe , hauea però, per 
prouarlit vn cotal poco indugiato , vedendo alla fi- 
ne in e [fi perfeuerare l 'ardor del combattere t fe- 
conda , col dar del fegno , all'animofuà dell’ejjer- 
cito . lì quale » furiofamente prorompendo , mette 
col primo impeto in fuga il nemico ; Cf quanto può 
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U fanterìa feguìtarlo » il taglia ptr pezzi aìle^ 
Jpalleie , quanto vale a correre h caualleriatil 
caccia fin dentro a ripari • E quejli , circondati 
dalle legioni > abbandonati da* Volfci » vengono 
con tutto l'arnefein poter de* Romani , Il dì fi- 
guente Ipinge le /quadre il Confile a Pometia , doue 
seran riparati i nemici ; tir' fin pochi giorni ejpu- 
gnatala ^ /occorre con la preda d'ej/a alla mendi- 
cità de' fildati . filjfindi con molta gloria ricondu- 
ce a Roma l 'e/fircito . La douey prima di giungere, 
fu raggiunto da gli Amba/dador de' Volfii Ecetra- 
ni ; che i sbigottiti del cafi di Pometia, dimanda- 
nano per lui pace al Senato: la quale come cbe^ 
po/cia a T{pma ottenej/ero , col prezzo però del loro 
contado ricomperar la conuennero , l Sabini ^a- 
uentarono apprej/o ancb' effi con repentino tumul- 
to i Romani , mentre di notte tempo venne nouel- 
ìa , eh' eran peruenuti infino al fiume Aniene ; e^ 
che quiui , ardendo , e r ubando, fiorreuano» Man- 
data fu però contr ejfi la caualleria fitto la /cor- 
ta d 'Aulo Po/lumio , che fti T)ittàtor nella guerra 
Latina ; e.foipinta appreJ/o vna /celta di pedoni 
alla condotta del Confile Seruilio • Al circondar 
de' caualli rtme/ero colti i predatori ép all'aj/alir 
de' fanti non tenne campa la legione Sabina ; e la^ 
flancbezza del viaggio, e del ficco, infieme col 
carico del cibo, e del vino ^/ufficienti forz-e alla^ 
fuga concedettero loro a gran pena» Sentita adun- 
que e finita inyna notte la guerra Sabina , vengo- 
no il dì figuente Amba/ciadori da gli Aurunci,cbe 
ne protejìanoyn' altra a' Tlpmani sfidai contado 
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fi W/t(iriokà‘) ^ infirmi Cek jtU Am-^ 
h^ciadorì /i finit tffèr ’vJiitD l*eJJércHà ; rntaftia 
chi i popt)l9i4ittnaltuànda con Varnii t non lajfri t i,* 
cife i Padri prouufggano col Ctnì figlio. Vajp, per^ 
frgttoloJàmcMt Contro il nemico ad .^ricia: e quiuP 
vicino t appicca vna z,uffd > nella quale rimango. 
n§ feonfiut gfì Autunci ;t la plebe Romana, dì ìan~^ 
te guerre vittoriójà^ Ve ffeìto della cmjhlare pro^l 
meffa per Yicompenfa n'attende , Ma 7 Confile^' 
Claudio i e per naturale alterigia d 'animò , e per 
rendere^ vana la fede del Collega, prefe a far de 
danari prejìati in fa uor de' creditori acerbamente 
ragione ; per modo che da ogni parte compariuano 
Jer genti ,ee intprigienauano debitori :il che quand. 
auaeniua alla gente d 'arme, ella , con mijèr abili 
grida , appellaua ai Collega Seruilid; e, rimproue- 
randogli la fua promejfa , e difcoprendo'gVt le lor p/i 
catrici, lofiottgiurauano,che,èome Capitanv,a' fubt 
Jèddati , e,^oerte Confole, d fuòi cittadin proàuedejfe» 
•rilìe quali voci quantunque commuouere Seruilitt 
fi finti ffe , la pertinacia ^rò del Collega , e la firn 
de' mhiìU che voleano il coirtrafio, mal' grado clf 
f bauejfi , a vacillar lo Bringeuano : iti tanto 
che, ira due dimorddà,non fippe fihermirfi dall 'odiò 
della plebe, ni prouuederfi della grafia de' Padri T 
couciofiacq/à che quefi per mode , e per amhitiofi 
Confale , e quella per fallace , e per vano prometti.. 
tore,il teneffero . Ond' apparue affai tojìo, eh' egli 
bauea pareggiato neUa commune mali'uolenta il 
Collega . Perctoche, ioritendendofi chi tra Icro ha^ 
ttfjfif dedicar il tempio di Mercurio^ e rimefiefih 
i . dal 


i:- = ICÌ 


SECONDO. 141 

dal Striato il giudichaUa moltiludine', con aggiun- 
ta 5 chc chi da Uifojje fcelto , honoràto anche d ’ altri, 
titoli intendere ftdouejjè » ebiamò ellat con nuouà. 
esempio > vn centurione appellato Marco Lettòvio^ 
perche quindi apparijfe t che, non per voglia d’in- 
nalzar colui , che non meritaua cotanto, ma per di- 
fiderio d’abbajjari Confili, ch’ella odiaua eguaU 
mente, a far ftHrana elettionein/ibonoreualevfp^ 
fido s era condotta . Per cagion della quale Appio 
fieramente crucciato, comincia adincrudelire fuor ^ 
di mi fura ; ed è fecondato dalla indegnatione de\ 
Padri. Mala plebe , di uenuta piu coraggiofo-, , 
s’arma peraltro mode, che non bauea fatto, contr.^ 
ejf: perciocbe , fallito il confilare aiuto veggendopy 
doaunque finte trar gl 'indebitati in giudicio^qtù-^ 
ui da ogni parte , tumultuando , concorre ; e ffaU 
tdmente romoreggia co i gridi', che non lafcia, 
vdire, ne vbidire i decreti de* Confili ; e dauanti 
ad e {fi s^òpprime la ragion con la forza ;ele /eia-, 
gare del debit ore fui capo del creditor ripercuotono. 
Nel mezzo di quefti tumulti ritornò lo fiauenta 
della guerra Sabina; per la quale fìabilrtop dal Se- 
nato di far bofle, non fu chi defi il dome perfarfi 
ferì nere in efia. Smaniaua ilConfole Claudio ',e 
trafigge a l *ambilion del Collega, che, con popolato 
plentio,fifirifi di tradir la tepuhlica ; e,ch’,oìtre.^ 
all 'opprimere le ragioni de' creditori , conira flafi 
anche allaelettion de’foldati: ma nondimen prò- 
metteua , che non farebbe albandonata la dififiz^ 
della repubUca , ne rimarrebbe abbattuto l’imperio 
de’‘ Confili fpercioeh’ egli filo , e per U dignità paf^ 
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f riffa , e perla mae/ìà conjòlare ^infin e baueffk^ 
^irito , combatterebbe . Auuenne adunque , 
ìiandoglt continuamente d 'intorno vna sfrenata-»^ 
moltitudine di gente minuta, comandò che /offe pre- 
fo vn de* maggiori capi della feditìone: e quejtt,veg- 
gendo/i Hrafctnar da' [ergenti, appellò , contrajlan- 
do,aìlamìfericordia del popolo : il cui giudicio non 
dubitando Appio douer ejjereinfauordel feditiofo, 
baurebbe prcfeguita vigor ofametite l 'ejjecutione^ , 
fe l'autorità , c^ il con figlio de* principali cittadini , 
piu cheleHrida, ò'Uromor della plebe, non ;/t-» 
/ 'bjuejfer ritratto . Quindi crefceua di giorno in—» 
giorno lo fcandalo ; e non pur fi gridaua manife- 
Pamente,ma, quel eh 'era pe^ioifaceanft dellc^ 
Jègregationi , e fi tenean de' ragionamenti fegreti . 
Ma finalmente vfeirono di maeftrato i due Con- 
foli dalla plebe odiati, Seruilio con la grati a di niu • 
nadelle parti ,9 Claudio con la beniuolenxa della 
fetta patritia , queflifuccedettero -4ulo Virgi- 

nio, e Tito Vetu/ìo: del voler de' quali ejfendo in- 
certa la moltitudine ; ne volendo al bifogno teme- 
rariamente procedere , parte d'effa nell' Efquilino, 
e parte nell ’Auentino colle, fi diedero, per configliar- 
fi, a tener raunanzx notturne» J^a qual eqfa paren- 
do d Confoli pericolofa , per ritrouarle riparo , da- 
uanti a i Padri la mifero . Ma quefli con fi fatti 
gridi la riceuettero , che non fu po^bile, eh' a tener- 
ne ordinato configlio fi conducejfero . Et era lo fiUm 
gno loro, che quel che douea col conjòlare imperio 
^JP^gdirfi ,fofJe , per fuggir l 'odio,fcaricatofu le-» 
/falle de' Padri ; e dicean , cb€,fefojJer Confili in-» 
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7 {oma, non fartbbe in cffa Qonfiglio , che non fojjk^ 
leggiùrr 0 ; e che tanteraunate non diffiperebbono il 
corpo della republica ; e eh' un huom , c haueffk^ 
il petto di Claudio j dileguar quei configliyfenza^ 
dimandarne il Senato, farebbe . Dalle quali ram- 
pogne gafigati i Confili , dimandano tantoflo ciò 
ch'egli ha bbiano a fare; e promettono di non effe- 
guirlo piu mollemente, che da loroi Padri ricerchi • 
ncr, Stabilifie adunque tl Senato, che , poiché la^ 
plebe imperuerfa per l’otio , fi faccia vna rigida^ 
/celta di faldati ,e,con le fatiche militari ,fi riti- 
(uzzi fio gU fpiriti feditiofi. Salgono però fenz* in~ 
dugio i Confili fui tribunale ; e, citati per nome i piu 
giouani ,nonèchi risponda traefSi: ma brontola 
la moltitudine , che non fi ffìerrà d'ejfere piu beffa» 
ta ; e che ,fe non fi le ferua la fede publica , non fi 
jeriuerà da effa vn faldato } e eh' ella s bà prima^ 
a trarre dalle prigioni , eh' a riueflirla delle coraz- 
ze; e che non •vuoi combattere per la tirannia de* 
padroni , ma per la libertà de' cittadini ■ Datiti 
quali “voci fentendofi percuotere i Confili , ne "ve- 
dendo alcun di coloro, che, fuor del periglio,bauean 
fi fieramente parlato^ inanzi che prouar gli efl remi 
rimedìj, rientrano da capo a ricercarne il configlio 
de Padri . Il che non cofi tofio a far cominciano, 
che corrono loro 'addoffo infin fu le proprie fedie i 
Senatori piu giouani; e gridano, che de pongan l'im- 
perio , poiché non ban cuore per e ffer citarlo» Veda. 
1 , ta adunque i Confili la pertinacia del Senato], Per^ 
,, che( ripigliano) voi non neghiate, 0 Padri Conferita 
a, ti, che vi fia fiato predetto, noi vi notifichiamo^ 

che 
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che t' apparecchia vna fiera Jèditìone j.e diman~ 
ì» diamo t che , mentre cbiamerem la plebe a dar il 
)i nome , queitche n* appeUan codardi, •vengano a far» 
» ne coraggioi e > quando /arem nel pericolo , veggan 
nfela republica ha Confili. HpnricufaV inulto la^ 
miglior parte de' Padri ; ed e fi, con loro in piazza 
fid tribunale rtjalendo , impongono a bello Hudio\ 
che fa nominatamente citato certo pie beo, che ,per 
cofitrafar l'autorità confilare, shaiiea cinti i fian- 
chi d' alcun altri compagni , Ma tanto è lontano, 
che coflui ri fionda al fuo nome , che rifiinge anche 
tl /èrgente > che mandano i Confili a prenderlo • 
La qual reffienza non potendo /offerir i Padri , eh* 
eran prefinti , corrono immantenente a dar ficcor- 
fi al miniftro ; da cui ,fenza bauerlo in altro •vil- 
laneggiato, che diuietandogli la prefa del reo ,fri- 
volge la furia plebea contro la violenza patritia. 
Ma fi trapongono i Confili^ e la contefa rimane^; 
nella quale piu che le pietre , ole fiade , fi rifea Ida- 
rono t'ire , e le lingue . Chiamaft /opra queflo cafi 
tumultuofamente il Senato ; gridano, che fi faccia 
in qui fi tiene quei, che furono offifi ; confentono alia^ 
loro riebiefla i Senator pip feroci ; ogni cofa piu 

col furore, e co i gridi, che con la ragione ,o col 
confglio,s' (ffamina , Ma i Confili, com' intefidi. 
te veggono l 'ire , cofì, rimprouerando , che, niente^ 
enen che nel Foro dalla moltitudine , fi romoreggl 
nel Palazzo fra i Senatori , ripigliano a diman. 
dar per ordine della quiflione propofia, Publio Vir- 
ginio JTidi parere , che 'I fatto non s accomunajji^ 
ma di color folamente fi tenejfe cotfiglio,cbe fitto 
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Is fede del Confole Seruilio , bauean nelle projfime^ 
guerre militato . Tito Lartio giudicò non effer tem- 
po da ricompenfar i meriti di pochi y ma da prou- 
uedere al hifogno di tutti ; ne poterf in altra guifa 
arre far la fedi tion della plebe ; anzi dal far tra^ 
lei differenza douerfi affettarla fenza compara - , 
tione maggiore . fli a contro al parer di cofloro s’ar- 
mò la fentenza d 'Appio Claudio ; il quale t tra per 
effere di natura feroce perche l’odio della plebe f 

e le lodi de’ Padri l'inferocian maggiormente^ y 
a *^lon fon {diffe ) 0 Padri Confcritti , le mijerie de’ 
Sì debitori y c' han concitati quefii tumulti ; ma è l ’in- 
ìì folenza della plebe , che dentro a’ confini della fua 
ìi fortuna non sa contener ft. Il poter appellare <f_. 

moltitudine i che è del fuo corpo mede ftmoy e che par- 
si tecipa de’ fuoi Piejfi delitti ffà eh' ella non teme le 
si minacce de’ Confoli t perche si le vie 1 ond ’effegmr 
9> non le poffano» Orni dunque habbiamo a lafciarci 
Sì foperchiare da effa ; 0 chiamar Dittatore y da cui 
ìì nonpoffa difenderfi , La medicina^negar non poffòy 
ìì è potente ; ma l 'infermità non la fofferifee legge- 
sì ra:ne noi pojfiam domar l’orgoglio della gente^ 
Sì plebea yjè non trouiam modo , eh’ ella non poffz^ 
ssfebernire i comandamenti paMritij . atroce fuor di 
mifura fu giudicata da mollila fentenza d ‘Appioi 
pocoragioneuole il conpglio di Lartio; e molto mo- 
derata l 'opinion di Virginio , che fra i due fudetti 
tenea la Lìrada del mezzo . Ma con tutto ciò, tra 
per antmofità di parte , e per intendimenti priua- 
ti I vinjè il parere d ’ àppio Claudio ; intanto che^ 
per poco fu, eh' egli medefimo ‘Dittatore pronun- 
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fiato non fojfe . Il che s' auueniua , è co/a ajfai cer- 
ta , che , mentre erano in arme t Volfci tgli Equi, 
e Sabini, baurebbe la plebe da i Padri in pericolo- 
fa fìagion feparata» Prouuidero per tanto i Con- 
fali co i Senatori piu vecchi, eh' un magiflrato di 
fua natura tremendo cadejfe in perfona di condi- 
tione benigna . Onde Marco Valerio figliuol di V o- 
lufo fu Dittatore perquefo intendimento chiama^ 
to. Ma la moltitudine quantunque cojlui le nato 
alla Dittatura contro di lei conofe effe, non per tanto, 
rammentando/ d'hauer bauuto tl rifugio dell'ap- 
pellatione dalla benignità del fratello , niente d 'm- 
giuriofo , 0 di fuperbo , poterle auuenire da quella 
famiglia temette . Tacila qual credenza l'editto, 
eh' ufeì apprejfo dal nuouo Dittatore Somigliante a • 
quello del Confole Seruilio , la confermò maggior- 
mente m E però , penfando ejfer meglio rimette^ 
nelle mani della perfona, e nella podefla dell uffi- 
cio , diede allo fcriuere dell 'hojìe ,fenza contefa , d 
nome ciafeuno . Laonde ( quel che non fu mai per 
addietro Jdiece legion di faldati furono in quella 
opportunità nel Popolo Tramano affembrate ,* fei 
delle quali a' Confoli per metà, e quattro al 'Dit- 
tator s' augnarono potè a la guerra piu lun- 

gamente indugiarfi ; imperoche già correuano gli 
Equi le campagne. Latine i e gli ^mbafeiador di 
que’ popoli chiedeano al Senato di Roma,o chc^ 
mandaffe loro foccorfo,o permettere , th' effi per lor^ 
s*AÌutaffono : tra* quali partiti piu /curo parue a 
Romani difendere i Latini difarmati , che confen- 
tir,che Jiriarmaffero , Fù dunque mandato loro il 
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Confale V etuflo: Al comparir del quale rifletterò 
le /correrie de nemici i e icome quegli i che piu nel 
luogo f che nell 'armi fi con/ìdauano > lafciate I r 
pianure de' campi , ricouerarono in fu le cime de 
monti , Mal 'altro Confole » fiipinto contro a' VoU 
fci l ejfercìtot col dijèrtar della campagna,glì Jlrin- 
fead accampargli ft piu vicini y & qpparecchiarft 
per la battaglia . Compaiono adunque fchìerate . 
l'hoftifra glivnie gli altri Sìeccati : e t perche Jò. 
perchiauano alquanto i V olfcì di numero , quaft 
fchernendoy e sprezzando, ad appiccar la zuffz^ 
confufamente difcorrono . Il Confole Romano dall' 
altra parte comanda a' fuoi , che non muouano il 
piede , ne leuino i gridi ; ma che , con l 'hafle in ter- 
ra confitte , il nemico attendendo , come prima ap- 
prejfofe 7 veggano , cofi , tratte le Spade , procacci- 
no con ogni forza di vincere la pugna con effe, Vbi- 
di/cono i Romani a do che ’l Confole impone : i 

Voljcifch infìupiditidt paura credendoli » s' erano 
loro addoffo furiofamente foSpinti ,ft tofloche lam- 
poggiar fu gli occhi le fpade Romane fi veggono , 
nm altrimenti che s'in qualche agguato caduti fqf. 
fero,Jenza molto contrafio le Spalle in dietro riuol- 
gono ; Oj come quei che,correndo , contro il nemico fi 
moffero » non hebhero poi lena, onde fuggendo fc am- 
pajfero: ma ben l 'h ebbero i Romani , che fui prin- 
cipio non corfero : perche, tenendo lor dietro ,gli fio. 
gliaronode gli Sleccati ;e, cacciandoli in fino a Ve- 
litra j/ì gittar dentro le mura con ejfi. ^mui trop- 
po piu fangue , che nella battaglia ft Sparfe; per- 
fioche (^trattine alcuni pochi , che difarmati arren- 
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deronfi ) tutti gli altri fenza risparmio a filo di Jpa~ 
da fur meffi. Hot , mrntre che con quefia fortuna 
guerreggiano i Confili , il Dittatore j al piu forte^ 
nemico opponendofiy s' affronta con l'effercito de* 
Sabini; r, turbandogli co i caualli la fchiera di 
mezzop la doue j per lo fiperchio difendere de* cor- 
ni y gli apparue men folta yle fiingt addoffo notL^ 
molto dopo i pedoni ,* e y’uigorof amente con effttom- 
pendola y s’ impadronifce appreffo de gli Steccati; ed 
impon fine alla guerra . Per la cui vittoria , cht^ 
dopo quella del lago Regillo, fra le piu chiare di que* 
tempi s'annouera , entrò trionfante a1{pma il Dit- 
tatore ; e , fipra i filiti bonori ygli fu dato luogo > e 
pofìa Jedia curale nel Circo; e del priuilegio a lui 
conceduto fu la fua poflerità fimigliantemente ho- 
fiorata» Ai Volfii dall'altra partey chauea vinto 
Virginio y fi tol/è il contado della città di V elitra ; 
e mandoffi in effa vna colonia Romana » Con gli 
Iqui fi combattè poco appreffo mal grado del Con- 
fole; a cui non parca di farfenno d' andargli ad af 
f ali re fui poggio: ma i fot dati , interpretando y eh* 
'egli indugiale y perche’ l Dittatore » vfeito di magi- 
firato y prima ch'effi a Roma torna ffero , non poteffe 
offeruar loro l 'editto , il coflrinfero ad alzar la bat- 
taglia fu la falita del monte : il quale ardimento 
tutto che temerario , la codardia de* nemici adope- 
rò che riufeiffe opportuno ; imperoche y prima eh ’a 
tratta di dardo i Roman perueniffero , e [fi > del lor 
coraggio fuor di mifura Storditi y abbandonar gli 
Steccati y quantunque foffer fortifiimiy ejnell’oppo- 
fie valli precipitando ypiu copi fa di preda , che di 
V . yawgwr 
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fan^ucidìedcro al Confole la vittoria , In quefla^ 
gutfa adunque contro i tre popoli /opradetti benau* 
uenturojamente guerreggiatofi ìfopra la riufcito-» 
delie domefluhe quifìioni cominciarono a rtpenfar 
i Padri, à)" a riprofondar fi la plebe» Ma'l Ditta- 
tor y alerio , a cui fìaua maf imamente a cuore^ , 
com' alla concordia de gli ordini fi prouuedeffe > tra 
le prime cofe , che , ritornando , al Senato propo- 
fe^ fu di foccorrere contro la crudeltà de gli vfu- 
rieri alle m'tferie degl 'indebitati . La qual propofia 
come, che da' vecchi Senatori mal volentieri fenti- 
ta non fojfe, fu però da' giouanì con tanto ardor con- 
tra/fata , che peruennero infino a dire, che la fami- 
glia de' Valeri/ non fapea dimenticarfì di lufingar 
la feccia del popolo . Onde , da nobile fdegno il Dii- 
fatar ri/caldato , Publio V alerio ( diffe ^ altro pre- 
mio dall' ojjeruanza plebea non ri porto, che non^ 
la/ciar tanta fòfianza, morendo, che per feppeUrlo 
a bajìaffe . Marco fuo fratello non ne guadagnò mag- 
gior ricompenfa , che morir combattendo contro i 
j> Tiranni di Roma: ò" io, che nacqui d' un padre^ 
con ejfi , altro nelfecondar la plebe non mi propofi, 
che fòttoporla all'autorità del Senato. §/ue(le yO 
» Padri Con fritti , fon le lujtnghe , onde non sà fcor- 
»> dar fila famiglia de' y alerij : e per ejfe baure/le^ 
voi hoggi veduto piegarle voglie plebee fotta i com- 
mandamenti patritij ,fe tra voi non foffe chi piu 
j> col giogo della fierezza, che col legame dell'huma- 
33 nità /fgnoreggiar le vorrebbe \ e, fenza effe ,piae» 
33 eia a Dio, che nonfoprauuenga fortuna , onde i Pa- 
so dri Romani fiveggan condotti a JòJìener le miferit 
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5 , da' fore/lieri i cbe caricano fu le ^ alle de’cittadi" 
,> ni . Nel rimanente io non terrò piu JoipiJa la plc“ 
9 ) be con le speranze ine ftarò piu nella Dittatura^ 
3 ) fenza profitto . Lefedition cittadine, e le guerre fo~ 

3» refliere mijolleuarono ad ejja : a quejle bò prouue- 
33 duto con la vittoria ; a quelle voi m 'impedite cb'io 
33 non prouuegga . Onde, poicb 'altro non pojfo, toglie- 
33 rò almeno quejl' indignità , che fi vegga TDittatore 
edijcordia in vn tempo mede fimo a Roma, Appref 
foquefìe parole in piileuatofi,vfci di Senato, eia 
^Dittatura depofe , Di che faputa la cagion dalla^ 
plebe, non altrimenti che s’eglt hauejfe fatto per 
ejfa quel c'hauea tentato di fare, l 'accompagnò ri- 
uerente a cafa con varie fignificationi di ringra- 
tiamenti , e di lodi , Quindi non piu fegrete, o noi 
turne, ma pale fi , e di giorno , cominciarono a far fi 
le raunanze p\ebee:onde, temendo il Senato di qual- 
che ruina , fatto colore , che gli Equi fi riarmajjero, 
prouuide , che l 'effercito Ucentiato non fofje . Vfcì- •. 
rono adunque i Confili diRoma con ejjò: all'impe- 
rio de' quali perche fapean d'hauer giurata l'uhi- 
dienza i faldati, trattarono fui princtpio,per difibli- 
garfiiy d' ucciderli ma, penfando appreffo , che, per 
via di Jceleratezza,non fi /doglie nodo di giura- 
mento , diedero di piglio all 'infegne, onde non è co- 
fa nella Romana militia piu venerabile ;e, quafi, 
feguendole , /pergiurar non pottjfono , fi rttrajfero , 
per conforto di certo Sicinio , nel monte Sacro cotl-» 
effe , fifitindi , per preghiere , o promeffe, che facef 
fero i Confili , non fu pofiihìle di riuocarli : anzi ri- 
^ofe per loro Sicinio , non faper ciò, che fi voleffono 
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i Padri, mentre richiamauan nell 'ho/le quei c ba- 
uean cacciati nella città ; ne poter comprendere, che 
feurtà potejfero dare di guardar la fede quei che^ 
tante volte retta l 'haueuano : E che, pofeia ebe ifeli 
patritif volean per loro la città di Roma , i fili pa* 
triti/ la città di Roma habitajfero : percioche la pie» 
be rico arerebbe doue firua di libera non diuenijjè » 
e, che, douunque libertà ritrouaffe , quiui giudiche- 
rebbe d'hauer ritrouata patria . Con quefle, e fimi- 
li parole , accommiatato chiunque di ritornar gli 
ammoniua , intefero i fedittofi faldati a fortificar il 
poggio , doue s erano pojìi ; e , beccandolo , éf dffbfi 
fandolo intorno , prouuidero primieramente alla fi- 
carezza dell' alloggiamento ò" appreffo ,fenzM^ 

. far altra violenza , che di procacciar fi il viuere^ 
necejfario, quieti in effò per alquanti giorni fi flet- 
terò. Aia lo Ipauento intanto diquefla nouella mi- 
fi in tale /compiglio la città di 'Rpma , ch’ogni cofit 
era piena di confu/ione > e di brepito . Temeua la-» 
plebe , che ,finza l 'aiuto de'fuoi , non l 'opprimeffe 
la violenza de' Padri: Eran fiUeciti i Padri di 
quel cbedouefse farla plebe di dentro , e doue ha- 
uefse a prorompere quella di fuori ; e penfauano in- 
fiemeciò che farebbe bato di Roma ,fe le potenze-^ 
br artiere , valendo/i dell'opportunità > haueftero 
infieme congiunte l 'armi per afsalirla . ^indi 
non fivedeuano fu le piazze fi non difeorri menti ^ 
e configli ; ne fi fintiuano perle brade altro xbc-» 
lamentanze , e fiffiiri . Ma la plebe alla fine di 
partirfi dalla città fi diffone : i Padri, mal grò- v 

do d efia, di rileaerla s' ingegnano . Leuanfi intor- 
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no aìle porte mijèrabili gridi ; ne dalle parole^ oda' 
fatti hoflili ninna parte fi tempera . ^uiui non Jù 
età , che fi dijìingueffi ; compagnia , che fi riguar- 
' dafse ; dignità $ che fi riuerifse . E > come che molto 
contrajìtìfsero i cufiodi patritij , non poterono però 
vincere , che non rompefse fuor delle mura il tor^ 
rente della moltitudine : al quale coloro ^ che tener 
Metro non vaifero % come s' entro a città prefa da* 
nemici rimafi fofsero > con doloroft gemiti la fuo-» 
fciagura piangeuano . Raddoppiauanfi in tanto le 
ragunanze de' Padri ; accufauafi in efse chi ca- 
dono la ribellion della plebe. Ma ^ mentre che'l 
tempo , contrafi andò , fi confumaua , fu veduto il 
nemico venir fin folto le mura predando ;e fi fep- 
pe > che la plebe del monte Sacro , ricettando qua- 
lunque gente t per mendicità , o per maluagità , di 
nouecofe bramofa , andaua di giorno in giorno fpa- 
uenteuolmente crefcendo . Per la qual cofty temen- 
do i Padri dell 'un nemico , e dell 'altro > / armaro- 
no di prefinte co i loro figuach et prouuedendo i luo- 
ghi piu opportuni di conueniente prefidio % attefiro 
la riufiita del foprafiante pericolo , Ma t non fin- 
tene chela plebe armata fimouefie dal luogo t doue 
da prima fi po/e , ne correfse il paefe , che le giace- 
ua d'intorno , furono finalmente in accordo di man- 
darle Ambafiiadori t che tper acconcio modo , a Ro- 
ma la ricbiamafjero • / quali , fpeditamente da- 
uanti adefsa condot ti fh in quejla fintenza le ragia - 
j, narono . ^uel che noi veniamo t o ^uirititper chie- 
di derui da parte del Senato "Romano , era ragione- 
aj uole» che t prima di partirai t gli hauefie voi mede- 
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jj fimtmodejiamcntefignificato:ne cotiuentua t 
,, voi cinge flt jpade ^ o che Jèguitafìe infegne fotf aU 
j, tra condotta > che fitto quella de' Confili , Ma t per^ - 
JJ che , piu per colpa di rei conpglieri t che per maina. 

JJ gita di mente t fi crede da i Padri t che voi habbia- 
j> te trafcorfii non han potuto tenerft di trattami, 

,y fecondo il loro co fl urne , come figliuoli . Dimanda^ 

3 > no e [fi adunque da voi > quali fieno i voflri bifigni, 

» e con che conditioni di ritornar a Roma intendia. 

3> te : afficurandoui, che , fe faran giujle le voflre di- 
j, mande,voine farete compiaciuti da e [fi. Mavì 
j, confortano in tanto a depor cote fl'armi, che, per of. 
j, fender 'Roma , non è ragion , che i Romani maneg- 
jj ^ > ritornando fenz effe alla città , affettar 
JJ non folamente perdono dell ’error voflro , ma ,fi^ 
j, contro il commuH nemicale riprenderete, attender 
j, anche le ricompenfe , eh’ alla vofira virtù conuer- 
j, ranno . 'Diiprezzarono i fiditiofi faldati la propo- 
fla da gli Ambafiiadori Romani ; e con fimiglianti 
,, parole gli accommiatarono . L’ ingratitudine del 
JJ vojìro Senato piu che la nojlra elettione ne caccia 
,, fuor della patria ; e l'iniquità de' creditori patri ttj 
j, ne sforza a maneggiar l’armi, non per offendere 
JJ Roma, ma per guarentirci da chi tiranneggia i 
j, ^Romani » Gli fiendardi ,che noi fe gui amo , fino' i 
JJ medefimi ,che diipiegano i Confili ; i Confili , che 
JJ noi fuggiamo fin di quell 'ordine , che non prouue- 
y, de alla plebe : e i Senatori , che fte promettono , fin 
JJ quegli ^ejfi, che ne mancarono. Padri nofiri fi 
JJ chiamano e ffi , mentre eh' armatici veggono ma, 
JJ quando nefimono deboli , orgogliofi padroni fi mo» 
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;> tirano , / nojlri hifogni fanno eglino piu (benoi me- 
de fimi cb* il dimandarne da capo altro non è > che 
3> tornar da capo a beffarci . Le condiùont cbe voglia-- 
3i mo per rientrar a T{ama , metteran loro in cuore i 
33 Sabini t che s’ apparecchiano per Jùggiogarla : e tjè 
9 ) elle non ne faranno offerte larghi ff me , noi ilare- 
33 mo a vedere qual piu s' auanzi a Jìar per le mura 
33 Romane to la fierezza delle minacce de* nobili 3 o 
33 1 * efficacia delle fioccate del popolo* ^tufìa rilpo • 
fa rapportarono gli ^mbafciadori al Senato di 
Roma : ed egli per effd in nuoue difcordie ricadde^* 
V oleuarto i vecchi j cbe f cedeffe alla volontà della 
plebe ; allegauano j che non douea guardarf la-* 
dignità de* Padri , mentre pericolaua il corpo della 
, republica . Al a igiouani gridauano y cbe non volea 
foffetirf vn* indignità cof grande j e che non era-* 
vero , che s* arrifchiajfe la /alate publica ; e che—* » ? 
quando f offe y con men vituperio fi rtceuerebbon leg- 
gi dalla nobiltà de’ Sabini y cbe non fi farebbe la-* 
voglia della cattiuità de' 'Romani , Replicauano 
gli auuerfari > cbe la plebe non dimandaua di co- 
mandar a Roma , ma di viuerci libera* Eflama* 
ua Appio Claudio y eh' ella chiede a d'effer liberat 
perche- i Padri ferui fiero ; e protefiauay cbe'l fecon- 
darla altro al fin non farebbe y che trasformar l’im- 
perio de gli ottimati nella giuridittione della mol- 
titudine . Vinfe con tutto ciò , come piu falutiferay 
l'opinione contraria; e fu fìabilito yche Menenio 
Ag ippa, il quale, per vffcioycra Senatore, e, per ori- 
gine, plebeo , portajfe egli alla plebe la feconda am- 
bafeiata ; e ricbìamaffela fitto quelle condi tioni, cbe 
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tonofieffe piu opportune alla mceffità del tempo 
men dtfdiceuoli alla riputation del fenato» Andò 
eoflui fenz! indugio nel monte Sacro ; e , piu voleri- 
tier che gli altri veJutoui , in quefia guifa ejfeguì 
s> queli che gl 'impofero i Padri . / / Senato Romano» 
>» 0 lòldati, rrì ha commejjh , eh' io v inaiti a ritornar 
>y aT{pma con quelle conditi oni, che mi parranno;^’ 
» iojon prefloa proporuclf tali , che»Jènz.t contradit- 
5> tionede prenderete. Ma prima intendo fgannar- 
« ai d' una opinione onde mi par di comprendere^» 
»> che chi tiene a Roma la fuprema autorità vifia^ 
venuto fuor di mi/ura in difpregio. Pare a voi,cbe'l 
» coraggio de'vejlri petti »e l'opere delle vojfrema- 
y» ni fan quelle » chefaccian grande il Senato ,e gio- 
ii riofi ì Padri Romani i e che, fenza il voflro mini- 
i» ferie » non poffa hauer la città tplendore » ne la re~ 
i» publica imperio . lo confejfo » che voi giudicate di- 
3> rittamente ;e conferito» che la plebe Joflenta i Pa- 
ri dricon le fatiche »folìeua i Confili con le vittorie» 
» diftende i termini con le conquijie . Ma ife voi vi 
» perfuadete »che ella perciò doni ogni coJa»e non ne 
yy rieeua niuna » io tengo per fermo , che voi vi aiate 
ì> in errore . Egli è vero , che i Padri, quafiotio/t fi- 
yy dendoftSlan riceuendo i frutti delle voftre fatiche: 
yy mafS’effinonfedeJferoper prouuedere »voinonJur. 
yy gerefte per effeguire '»e»fei loro configli non vi go- 
yy uernajfero» le voflre opera tioni precipiterehbono. 
yy Si come adunque i Padri fenza la plebe folleuar 
yy non fi pojjino, cofila plebe fenza i Padri non è pof- 
y y fbile che s' auanzì . Il ventre , o giriti » nel corpo’ 
yy fiumano pare che feioperato fi fila: ma» quando 
, V % l 'altre 
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ìì l 'altre membra negarono di nodrirlo , col venir 
j> meno, s' accorfero t eh' elle hauean vita pajcendolo* 

3} Male peròvoi credete, fe credete, che, caduta l'au- 
» torità de' Padri , pojja fojlentarji la debolezza del~ 
>3 la plebe : ma bene all' incontro non crederebbe il 
33 Senato, fe penfajfe poter per fe filo reggere l'impe- 
ro rio della 'Bimana Repubhca . ^dndi vi manda 
ro egli a concedere per mezzo mio tutto ciò , che va- 
ro lete ; acciochevoi vi ricongiungiate con e^o ;e per- 
33 ihe't nemico, che delle nodre difeordie ttionfa,ri- 
rr manga , a gloria del nome ^Romano, cantra la fuo-3 
Jperanza , confujò . ^^elli adunque di voi, che non 
3> han da pagar i debiti, non gli pagheranno: gli al- 
rr tri , che fino imprigionati per effi , fi iprigioneran- 
33 4Ì0 : molti , che fin fatti febiaui de' lor creditori , fi 
rr libereranno: S' in fimma tutto ciò, che per inanzi 
rr in quejla materia far a fi , ben fi proporrà del con. 
rr figlio de' Padri ; ma non fi fermerà fenza il voler 
rr della plebe . Che bramate voi piu dalla benignità 
93 del Senato Romano ? che chiedete voi piu contro 
rr l'acerbità de' creditori patrity ^Temete voi forfè, 
33 che vi fi prometta bora per neceffità ;evi fi man. 
ir chi pofiia per elettione / State ficuri fopra la mia-, 
33 fede , ofildati;e, fe la mia fede rafiicurar non vi 
rr puote , v'afiicureranno i decreti del Senato in com - 
33 mune ; i giuramenti de' Senatori in diuifi } la di~ 
rr.gnità della mia perfina in depofito ; la quale io non 
33 ricu/ò di conflit uir nelle vo/lre prigioni, fin che veg- 
rr giate le promejje de' Padri adempiute ; ne mifgo. 
rr mento di fitto pormi a i voflrijùpplicy , fe le finti. 
9» rete , contro a quel , eh' io propongo , fibernite . Ri- 
tornate 
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jj tornate adunque , 0 Romani ,alla vojìra città ^ che 
» v appetta ; rallegrate i vofìri gouernatcri , che^ 
sj v' attendono ì liberate le vo/ìre c afe dalla Jòlitudi- 
>j ne ijolleuate le vofìre famiglie da i gemiti: e^fe^ 
j> l'e^erionatodel vofìro corpo mede fimo può impe- 
« trarmi apprejfo di voi qualche gratta y non foftene^ 
te , che t Padri Romani habbian mandato fenza^ 
frutto alla plebe vn >yimbafciadore plebeo* S'am- 
mollirono a quejìi conforti l 'indurate menti della 
fediùofa moltitudine: ma non fu però ella cotanto 
arrendeuole t cbe,fopra l 'altre conditioni profferte- 
le, non dimandaffe 'anche vnmaejirato del fuo or- 
dine; il quale , riguardato da tutti come facrofanto» 
Vaffìcuraffe dall' ingiurie de' patritij , e dallevio' 
lenze de' Conjoli: e quejlo parimente le fu conce- 
duto. Ond’ella sfotto nome di Tribuni della plebe f 
chiamò'la prima volta adeffo Gaio Licinio $0 Lu- 
cio Albinio; edegli'no tre altri» ne' quali Sicinio au- 
tor della feditione tper colleghi s'eleffero. Quindi 
ritornò a Roma la plebe del monte Sacro: la doue 
ottenuta da Padri la confermatione del nuouo ma- 
gi flrato , e la confi tutione di quello de gli Edili per 
afforzarlo y di grande e buon volere Jì riarmò per 
contraflari Voifci fatto la condotta diPoflumo Co- 
minio Confile y il quale ylafciato il Collega alla^ 
guardia della città , vfit fuori d'effa conl'hofìe ; e, 
fciarratoy e cacciato di prima giunta il nemico ,gli 
prefe le città di LongulayC di Polufca ; egli affali 
quella di Coriolo , V ero è y che » pqfiia d 'hauerlc*-» 
infino al tramontar del Sole combattuta , ne fu con 
notabile danno da' terrazzani ritinto. Perche^ 

prouue- 
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prouuedutoft nel dì feguente di montoni , e difcaleS* 
mentre s appre/Uua a rinforzare l'ajfalto tjentì^ 
che dalla città d'Antio veniua foccorjo ag'i affi- 
diati: onde t dtuijh tantofto l’ejjereito , wa parte 
ne lafcio /otto Carialo alla guida di 7 ito Largio Le~ 
gato ; e con l'altra fi fece incontro a gli Antiatij che 
venian per/occorrere i Coriolani . Dell' una imprt-. 
fa^e dell'altra friufctrono felicemente i Romani, 
non fola in ciò che l 'opera di tutti , quanto mai per 
addietro , egregia dimojìro/li , ma perche jù tra^ 
ejdi’vngiouane , in cui ella piu eh' in cia/cun' altro 
marauigliofa comparue . Era coflut di famiglia pa- 
tritio , e chtamauafi Gaio Mania : ma , troppo piu 
che nobile la progenie , hauea generofi gli giriti , e 
nelle fattion militari pronto il con figlio , e la mano , 
lì modo adunque dell 'una e deli 'altra battaglia Jù, 
ebe Tito Largio s' accojìò fui far del giorno alle mu- 
ra con l 'bofle ; e tentò da molte parti fe penetrar vi 
potejfe . Ma i Coriolani, perla speranza del vicin 
lòccorfo, dilpre zzandolo , aperfero Uberamente l e 
porte ; e con grand impeto addojjo gli s’ auuentaro • 
no. Keffono i Romani alla prima furia valorofa* 
mente; ercon molte ferite Ja violenza del nemico ri- 
prejfero: ma ,/vperchiati p<fcia da nuoua gente , a 
rincular nel chino formai grado loro co/ìretti . Il 
che non co/i tojlo percojfe gli occhi di Martio,che, 
con alcuni pochi arreftatofi ^tutto'l furor de' ne 
ei nella fua perfona riceue; e, molti d'efft atter- 
rando , e molti cacciandone , e chiunque aggiunge- 
ua vccidendo , e la fuga de'fuoi riuocando , verjv le 
porte nemiche nonfolamente s auanza , ma dentri 

ad 
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ad ejfci arrìuandoi intrepidamente fi gitta . • 

uit 0 vergogna t o virtù > che fojje ^fù Jeguitato con 
molto ardore da molti ; ey diSperatione t o cuor > ch^ 
gli armajje yfù francamente da i cittadìn contra- 
flato : egli buominì per le firade co i coltelli y e lefe^ 
mine da i tetti con le tegole y e tutti da ogni parte^ 
con tutte l'armi ynel pericolo eflremo della patria 
egregiamente s affaticarono • Ma non fu però fi 
efficace la refijienza y che y vinti dalla pertinacia 
de Romani y arrenderfi finalmente non conuenifi 
fero . La onde t prefa la città rimanendo, cb' abbon~ 
daua d 'arnefe , e di popolo , i vincitori a ^ogliar^ 
la fìudiofamente fi diedero • M a Gaio M artio^cbf 
dentro e fuori della città bauea, fopra tutti gli altriy 
fatto marauìglie d'arme , fdegnando d'intendere 
con la moltitudine alla preda, con alcuni pochi y 
cbebbero cuor di feguirlo , a foccorrer il Confale^ 
contro lefquadre de gli Andati velocemente fi mof 
fe ; e, ritrouate le Jcbiere dell 'una e dell 'altr bofle 
ordinate per azzatffarfl , diede in prima nouella^ 
della prefa di Carialo , additandone per teflimonio 
il fumo delle eafe , cb'ardeuano ;e pofcia , pregato- 
ne il Confole , la doue piu rinforzato vide il nemi- 
co intrepidamente t oppofe , ^uiui, dato ilfegno 
della battaglia , mife a filo di ipada chiunque pri- 
mier gli s'offerfe e ,fattafi tantoflo ipatioja fi ra- 
da dinanzi , penetrò combattendo nel mezzo delle 
fquadre nemiche . La doue d'borribile cerchio at- 
torniato , e d' innumerabili colpi da ogni lato per- 
coffa » riuolfe in fe gli occhi del Confile; e d 'unafcel- 
ta di giouani hebbe da lui ^editamente ficcorfi* 
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^uefii } con folta ordinanza ^erjò il periglio au^ 
uentatijì , molti de gli auuerfari repente infuga ri- 
ttolfero ; e, rompendo , e giungendo fin doue Martio 
era chiujoipien di ferite^ e di /àngue j fra milieu 
morti iltrouarono . Hebbe però anche tanto vigor 
quejlo giouane , che^fattofi loro Duce» queU che re~ 
fiflea de' nemici valoro/amente vcci/è f e fconfi/fe * 
Ond' tauuenga che tutto il Romano ejfercito facejfe 
granpruoue d* arme quel giorno fi protettori però 
di Martio trapajfar gli altri nella virtù del com- 
battere; e Martio fuperò tutti nell'efficacia del vin 
cere* 'Rftrafferfi adunque le legion Romane tannot- 
tandofi , ne gli tieccati: il dìjèguente della fupre-- 
ma virtù di Martio fece con publiche lodi gloriojò 
teflimonio il Confile ; e di prigioni > e di danari, e di 
eaualli , e d'arnefi) con quella copia che potè mag- 
giore i j^lendidamente honoroHa , Ma 7 generofi 
guerriero > ringratiatolo , altro cb 'un cauallo da^ 
guerra, &vn prigione , eh' era Sìaeo fuohofle , ac* 
cettar da effi non volle. Onde leuqfii tantoHo v?l^ 
grido nell 'ejfercito, che teflificò affai chiaramen- 
te, d'hauer generata in lui maggior marauiglio-» 
la virtù, che perfiiafi Martio a rifiutar i prefinti 
del Confile , che quella, che l 'hauea fòlleuato a me- 
ritarli: e molti , che da prima noni' hauean potuto 
veder fenza inuidia fi altamente ricompenfare^y 
fentirlo pai , con tanta grandezza d 'animo , riti un- 
tiar le ricompenfi , fenza commendatione non fep- 
pero . y olle non per tanto il Confile , eh', in vece^ 
del rimanente , e' hauea rifiutato , tl fopranome al- 
men di Coriolano , dalla città,c' hauea prefi » per te- 
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fihnama iti fuo- x/alortgli nmantffe, B fuipidiftin-. 
tux.XMtigli (piriti de gli altri con la vittoria de gH 
Atttiatt, ricondurli felicemente a Roma i *ejffèrcit§. 
La doue non era Siato intanto otiofo il fao OofìegtLa 
Spurio Caffo , ma rinouata hattea l'amiflà co i 
popoli del Latto ; i qualiy oltre al non bauer fattoi 
muità nel tempo della Jeditionct ò" efferfi rallegra^ 
tipublicamente quando racchetar la Jèntirono, ha^ 
uean anche nella guerra contro i rubelli aiutato vo^ 
lonterofamente i T{pmani . / patti della confedera-^ 
tiene furono ^ Qbeffinche'l cirb e la terra tenejfs- 
roilmedefimo pio y pace farebbe in fra i Romani t 
e i Latini i e che non Jòlamente gli vni con gli altri 
non guerreggerebbono yma che venir altronde non 
farebber nemici y ne ficuro ad e (fi il camino apri* 
rehbere : che, qual de' due popoli fojje guerreggiato^. 
l 'altro {occorrerebbe , e la preda egualmente frcL^ 
loro fi diuiderebbe : che le que filoni intorno a' con* 
tratti priuati.fi deciderebbono fra diece giorni ^ # 
che 7 gitidicio ji ne farebbe nel foro di quel popolot 
doue ’l contratto celebrato fi foffe: e finalmente ,cba^ 
non s aggiungerebbe , ne tfglierebbe a quejie cena- 
ditìoni yfe noi confentiffe tutta la nation Romana > 
eia Latina 'potabile /fi ancora il mede firn' art* 
no perla morte di Menento ^grippa: il qualt^\ 
quantunque tra molt' altri Splendori y arbitro an* 
che della concordia fra i Padrie la plebe Roman» 
fajfe vltima mente confiiturtoynon peruenne cotl^ 
tutto ciò a lafciar tanta {acuità y che bafiafie a far* 
gli l effequie » fecondo la dignità della fua per/onay 
jctitiuencuoli ì in tantoché s' apprefiauano i tutor df 
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/ìgHuùli affai p9utramente a feppelirto » fe non che 
la plebe da ^na parte con.priuate contributioni,(y 
i Padri dall' altra coi danari publiciycom’ a com-‘ 
mun benefattore di tutti > e grandemente della re- 
publica benemerito , di fupplir le ^efe funerali con 
la magnifcenza « cbe fi conueniua ygli vni a gara 
de gli altri contefero: et perche V Senato volle ha* 
uer egli l ’honore della fèpoltura del padre > il popo^ 
lo ptouuide alia mendicità de’ figliuoli ; e tutti irtfie- 
Pie della grandezza del defuntoy con quefle nobili 
dimofiralionit bonoreuole teflimonianza renderono. 
Succedettero apprejjouel Confolato l’ito Geganioy e 
Publio Aiinucio; nel reggimento de’ quali t quan- 
tunque concordia fra' cittadini , e pace co’ fare fi tt- 
ri s' bauefie y per cagion però chela plebe nella ri- 
bellione da i Padri non hauea coltiuati i terreni, fi* 
prauuenne alla città fi gran caro di vettouaglio-a > 
cbe ne farebbe venuta in fu l'eflremo pericolo, fr^ 
eU mandar per grano in piu parti non batte ffero # 
Conjoii prouueduto . b'ero è , cbe quel , chejù com- 
pero a Cuma , fi ritenne da ArtftodtmoTiranno he- 
redi de’Tarquinij per ammenda de’ beni,c'bauean 
ritenuto ad efji i Romani ,* e cbe nel paefe de’ Volfsi 
non Jòlamente non potè comperarfene , ma furono 
s gran pericolo quei y cbe v’andaro pereffo:quelh 
adunque, che venne di Tofeana, fufientò per allbo- 
ra ycome potè meglio , la plebe , E non farebbe in 
tanta ììrettezza di viuere mancata ancora guer- 
ra co' foreflteri yfe non hauefje raffrenate l 'arme^ 
de' Volfci la calamità della peflilenza :fenza la-* 
quale , perch'eglino baueffero anche onde sbigotti- 
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H a rìprenderlt > rinforzarono in F elitra » ét al- 
troucj le prime colonie i Romani, Nell'anno pa. 
feia , ibe facce dette t fitto ilgouerno di Marco 
nudo , ^ Aulo Sempronio f fu recata gran copiai 
di frumento dall ’ifila di Sicilia ; la doue $ perche^ 
l'odio de’ popoli vicini gli facean hifignar de' loU’- 
tani ybauean anche mandato per aiuto i gouerna, 
tori di Roma . I.fu mejfi infte me davanti a' Padrio 
che mercato fé n' baueffe a fare alla plebe :verfi 
la quale quelli cb' erano mal diffofti % auuertiuano 
effer venuto il tempo di ricuperar le ragioni yche^ 
ella pur dianzi tumultuando violentemente al Se- 
nato bauea tolte : etra effi M artio Coriolano delia 
Sì podefid de' Tribuni eflremamente nemicotRendano 
Sì (dijfe) i plebei T autorità, c'ban diminuita ai pa- 
sì tritjj ife vogliono bauer le biade al pregio , che per 
ss addietro Tbaueuanoto ,fe non vogliono renderla, 
a» portino la calamità patientemente ,eb' efimedefi- 
Sì mi fi procacciarono volontariamente . Ritraffèfila 
» plebe , romoroggiando ,fu i monti , quando douea^ 
Sì feminando , colti uar le campagne i ritorni però ds 
Sì capo a cercar per fi T abbondanza dou ella malir 
ss guarnente procurò per noi la penuria, binerà, ere- 
si detemi, la Republica di Roma finza la feccia de' 
ss feditiofi plebei : anzi , in vece di due città , che, per 
ìs la giunta de' Tribuni , era diuenufa , ritornerà ad 
ss tffitt vna per l 'imperia filo de’ Confili, L 'odio det- 
ti la tirannide fi , che cacciato i noflri padri i Tor- 
ti quinif le la viltà de gli animi farà ,che cedano i 
>} lor figliuoli a i Tribuni i L'autorità confoUrefi vi 
ss rimembra ,ful primo fondamenta , che fi gittà « 
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5> Roma dtU A libertà ; ónde la podeflà trihunitiai etv 
3> Iteontrafla ^non roche altro pòjfa effire tje non ? 
r> origine delia fèruith'. Et fe gli editti de' Confili fin 
5> diuenuti filetti alla correttion de* Tribuni, che 
’’ tro, per vojìra p, può iiabilirfi , fi non, che , quanti 
” faranno i Tribuni di numero , e quanti coloro, thè, 
per abbatter ì •vofiri decreti , ricorreranno da effi\ 
” tanti fararmoi Signori , che la Republica Roman* 
tiranneggeraimo è è quefìo , o Padri Conlcriì^ 
” ti , quel, che volle Gtunio Bruto, quand'inftitut con^ 
tro l'imperio de' Tarquinij il magi/lrato de' Confir- 
” li : ne è quefìo quel , che giurarono i noftri vecchi t 
” quand,accettandolo , fi congiurarono contro i Th- 
’’ ranni . Ritorniamo adunque a rimetterci in liber- 
” tà , poiché n' habbiam la cagione :e ,fi vogliam,che 
^^'<eomandino a Roma i magifìrati patrttif ,guardi~ 
” anci,cb',infiemecol tenerne per mimici, non ne ri^ 
’’ conofia ancora la plebe Hpmana per timidi , 7^g/- 
eia fin za modo parve al Senato la fintenza di Al ar- 
tio : & alla plebe , che la finti , fuor di mifura rnam 
tigna tonde , ferocemente adontatane , prefe a grt* 
^rt, 9 heì Padri volean figgiogarla con l'ajjédio 
della fame',e ehe la defraudauano del vinere ne- 
ùjfario fe che le togltean di bocca il pane venuto 
fin di Sicilia per njhrarla fe eh' eli 'era condotta 
a termine , che \fi non dona t Tribuni legati ìilj 
tnan di Coriolano , e non rimettea le ^aUeigiìude^ 
fitto le verghe de' patritq , non potea difender fi, che 
non moriffe di fame, OntP ,appeUando Ai artio nuoc- 
ilo camene della plebe Romana , / 'haurebbe fenza 
fallo nell 'iftir del Palazzo lapidato ,fi non 
, w ebe 
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thè t Tribuni di grand' auuentura » a render ragia- 
ne di quel} c haue a detto in Senato t dinanzi ai ior 
tribunale il chiamarono :la qual ricbiefta come fìi 
dal popolo minuto /entità » coft di condannar il fuo, 
nemico arbitro riputandoli > gli caddero fubit amarti 
te le furie , e gongolarono y in 'oece d 'ejje tgli fpirir 
li. M a' l feroce patritio, c’ baue a per cqfiume di 
nonconofcer paura t licite come beffandoli dinanzi 
al magiftrato plebeo i c le minacce de’ Tribuni con 
atti dtdiipregio raccoljè: ne preghiera, ne fcufa ,/* 
lajcìò egli vfcire di bocca , ne recar altra difefa » o 
dir altra parola fofftrjè ,Jè non,cbe quel Tribunale 
Jù dirizzato per aiutare , e non per punire; e che{ 
Tribuni non eran Tribuni de' Padri,ma deUa plebe* 
Per la quale alterigia tornò la moltitudine fi fferet^ 
mente a crucciar^ , che parca necejjario col /uppli’- 
do d'un folo douer raffettarfi la Jolleuatione di tan- 
ti tjè non che tentarono i Padri ogni via per am* 
morzar l 'ira della plebe fenza donar la vita di 
Ai ardo » E prima , disponendo in varie parti mol- 
ti de’ loro clienti per diftornar le rannate plebee^ > 
t'ingegnarono di far che lacofa fuanìffe ;epofcuu*% 
non aguifa di Senatori, ma di rei comparendo, sah* 
baffarono infino a /applicar la moltitudine, che-j% 
s' affoluer e com' innocente Martio Q ortolano non.^ 
voleua , donar almeno come colpeuole vu Senatore 
al Senato voleffe , Ma quefta , feroce mente ogn’ 
bora gridando , e di penfieri tirannici calunnian- 
dolo , durò fi pertinace nel juo furore , che , noit.j 
ofiante eh' egli egregiamente fi d/endeffe , e che i 
Confoli ,ri pugnando , e che i Padri ,protejlando$ 
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efclamajfero » di condannarlo a perpetuo e/Iiliobar^ . 
baramente foferfe . Sentì egli la Jentenza fenza 
mutar /èmbianti ; c » confolate , col risparmio delle 
/ite f le lagrime della moglie» l'ammonì di Jòfìener 
i'auuerfitàcon grandezza d'animo ie due fuoi fi- 
glioletti » eh' ella gli prefentaua , fenz^ punto com- 
muouerfi» rigidamente raccomandolle . ^indi, cir- 
condato da molti Senatori »verjb le porte di Roma» 
con vn profondo file n fio , inutofì ; e» tuttofilo y/cito 
da effe » minacciò di rouina la patria ; e verfi 1 (Lj» 
città d'Antio nel paefe de' Volfcit per ejfeguir ciò» 
e'bauea nell 'animo, fi riuol/e . La doue peruenuto 
fui far della fera, e, con i/n mantello al capo rau- 
nolto, entrato/ene in cafa d'un Principe della natiO' 
ne, ebes' appellaua Attio Tu'lo ,fi m^e a federe^» 
fkttza far motto ,ful focolare ,e quiui attefe ,che'l 
padron della cafa veniffe: il quale ,feniitane da' 
f amigliar i la nouella,e da cena leuatofi , andò fu- 
kitamente da ejfo : e , marauic^ltandofi del fuo con- 
tegno , l 'interrogò chi fojfe^ e che quiui,cofi mafehe- 
rato yfaceffe. Scoper/efi allhora il volto Coriolano; 

) ecofi francamente a riipondere gli prefi . A tutti 

> gU altri io mi fin celato, o Tulio , entrando in que- 

> fla città, perche non m' uccidejjero manzi che ti par- 
» la (fi, A te bora mi manifefl», perche »filo eh' h 

> t' Sabbia communicato quei , che riuolgo nell’animo^ 

> poco mi curo di morire , o di viuere . l{iguardami 
, fifamente nel volto , fi mi riconofei. La mia faccia 
, puoi tu hauer veduta piu d" una volta Ipauentar 
» con gli fguardi le fchier e de' tuoi fildati > e le micL» 

> mani fintile tal 'bora percuotere co i colpi fu le^ 

piajìre 
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3 i pia/lre della tua corazza . lo fon quel Gaio Mar- 
j> fio , che /confi [fi tante volte gli ejje retti de Volfcii e 
yy che dalla pnja di Coriolo mi partì col titolo di Co- 
yy ridano . Piu gran nemico di quel i ch'io ti fìa [alo, 
yy tu non puoi vederti al prefente dinanzi : muf fe non 
yy t'è graue afcoltarmi > piu gran benefattore di quel 
yy eh' ioti farò % tu non potrejli nell'auuenir ritroua- 
yy re. La plebe Romana, per ricompenfa di quel,c’ÌM 
>» fatto perefia , bà /offerto di cacciarmi intquamcn- 
yy te di T{oma ; ét" io mt fmdiffoflo di farle Jentire^t 
yy eh' ella non hebbe mai vittoria de Vol/d, che mru» 
yy ne /offe la mia dejira cagione . ^Riarmati adun- 
9> que , 0 Tulio, contro i Romani ,Jè delle perdite , ebe^ 
yy ne riceuefli , vuoi rifiorarti ,* e menami con effo te- 
yy co a guerreggiarli , fe vuoi veder , che 7 vaiar de' 
yy particolari , e non la felicità della natione,è quella, 
yy che gli rende inuincibils . Io feci , noi nego, graii^ 
yy prttoue d ‘armi contro le febiere de' V olfei » ma farò 
yy maggior mar auiglie contro le legion de‘ Romani, in 
yy ciò che meglio che non conobbi T ufanxx de gli lìr^ 
yy nieri, inuejligberò , guerreggiando, i configli de* 
,, paeftniyò’in quanto combatterò piu ferocemente, 
)) per vendicarmi dell’ ingiurie de' cittadini , che non 
yy combattei valorofamente , per conquiftar le terrea 
yy de' foredieri . Gli animi genero fi , ben fai, che piu 
yy s'affaticano per fecondar gli fiimolt deli' bonore,cbe 
yy per fatiar gli appetiti dell'imperio » Egli è vero, 
yy che’l prender l’armi contro la patria non par che 
yy commendare a prima vifiafipoffa: ma,Jetucon» 
yy fideri , come m' bau trattato i Romani ^ritrouerai, 
yy (he quei, che condanna Roma d 'ingratitudine , afi 
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>’ folueCotiolam di JceUratezzA . Seruhi adartqtttì 
» ovaloro/o, delta mia calamità per Jblleuar la tuiL^ 
5> fortuna .'«ife ti faUifce il cuore per farlo i tratta^ 
atmen come nemico perlecofe pajjate colui t che ri* 
futi per confine nelle future • Il mio de/ìderio è di 
3> vendicarmi to di morire. Penfa tu bora a quel, che 
9> piu vtile ti ritorna : e > per quanto a me s' apparite* 
3> ite t [appi %cb' io ti venni dinanzi altrettanto dtjpo* 
9i Jhf di jeruirti della mia ipaduy per eìierminio de* 
3> Ternani , com’ apparecchiato di fatiarti del mio 
3» fangue » per fidirfatttone de* Volfci . L'odio capita. 
Iti che portaua quefio Principe alla projperità de* 
Romani > rifuegliò piu pranza in ejfo d'abbatter* 
la con l 'aiuto di Martio , che la ragione non gli 
Commojfi abbominio di coUegarfi con chi mouea^ 
guerra mlim patria :ond\approuanda per veri gli 
argomenti fallaci » condifiefi ad accettar l 'offerta-» 
del gentil’ httomo Romano confortatolo a Slardi 

buon animo t con regia liheralttà^nede fue cafe ho* 
norollo, Quindi y ragionando con ejfo lui del tem* 
'pOìC haueffero aevgltere i Volfii , per muouer guer* 
ra d Romani > co' quali alihora bauean tregua , fu 
di parere Coriolano y che dffero loro cagione, ond » 
ingiuriati, potejfino con giu/io titolo riprender l 'ar- 
me contr e fi . Con l 'opportunità dunque dt certi 
^ettacolhficonduffea RomaAttio Tulio da gran 
numero di Volfii accompagnato: e, quiui,figuendo 
il configltti di Martio > prima che cominciaffera i 
giuochi i fi n andò da i Confili ; e cofi fauellòfegre* 
3> tamente con e (fi» tempo della guerra appe- 

tì rana i Principi la Jpada ; ù" in quella della pace-» 
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j> lafe^e\ma*lt)olgptche non diJUngiuet confónde » 
j> tempi f e pii •vffictj . /o venni con molta gente per < ? 
jj vederi vofìri tpett acoli ; e ni auueggot che chi m’ ha 
j> figuìto riuolge penfteri dtuerfi , Gi 'ingegni della-» 

9» mia natione Jon volubili ; e > benché tante volte-» 

3) /confitta doueffe hauergli cofianti , nonsà però du~ 

33 rar nella pace t ancorché non pojja vincere nella-» - 
33 guerra • T{accapricciomi j penjando a quel» che può 
93 fuccedere nel celebrar di quefìi giuocbi: e » perch ‘io . 
3 ì non veggo come riparar alla furia yvoglio almen» 

3 > fuggendo > abbomhtar la perfidia . lo mi partirò 
33 dunque fubitamente di Roma i e voi farete de' miei 
3 3 feguaci quel» che poffa ajìcurar la vofìrarepubli- , 
» ea . Ciò dettoyvfcì coflui »fenza rifare» dall.t-» . 
città : <ir i Confili » propofa la cofit in Senato » fi*-" 
bilirono » che» prima eh' annottaffe , n'ufiiffe anche y ; 
fitto pena della vita » tutta la comit’iua de' Volfii» 
PubUcò l 'editto il banditore per ogni contrada e * 
gli fuenturati , raccolti , come meglio poterono ygli 
arnefi loro»verfila porta Capena frettolqfàmenie ^ 
fimoffero» Fuor della quale però non cofi tofofi 
videro» che, ceffando in e (fi la paura , s'acceje in-» 
quella vece lo /degno ;ed 'e/fere cacciati da Roma 
tome gente contaminata, e di vederfi efiluf» da gli 
Ipett acoli , edalìefefle publicbe »e di fentir fi rilegar 
dal confirtio de gl ' Iddq ,ede gli buomini» amara- 
mente infieme »e furiofamente fidolfero. AI a Tul- 
io, che lentamente inanzi a lor procede ua , fecondo 
ebe 7 raggiungeuano , bor vno , bor altro arreflan- 
do, e la cagion della fuga da etafehedun richieden- 
do , efdegnando infteme e tumultuando con tffi,ca- 
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me tutti gli vide dinanzi a fi peruenutji co/t contrd 
J> i Romani frodolentemente gliaccefe. ^uejlifono^ 
>f 0 Vol/cifi frutti dilla pace t che volete bauer coi 
” Ternani . Voi non gli baurefle creduti in Antio al 

tejiimonio delle mie parole non gli hauefleve- 
» duti a T{oma con l 'efficacia de gli occhi vofiri. On 
?» de fu neceffario i eh' io vi conduce jfi a veder gli 
3 > Spettacoli de' Romani t perche riconofeefie in e [fi 
9 i l'ignominia de* Voljci i e fùconueneuolet che, dubi- 
>j tandone ì ìonon l'afpettajfii accioche pofeia piu di 
3 i fuggire che di partirmi non mt vedeffi mal mio 
3 » grado cofiretto , La fuga de' faldati fenza Capita- 
a no è vergogna , che fi cancella ; ma quella del Capi- 
93 tan co i fidati è vituperio , che non bà riparo. Ma 
3, non penfate perciò , che la voflra partenza fia Sia- 
>3 ta prima che la celebratione de' giuochi: non fojL^ 
3) tanto difcorte/i i Romani, cb',inanzi che cominciar 
Spettacoli , accommiatino ^i jpettatori. Voi gli 
33 hauete veduti non folamente cominciar , ma fini. 
„ re : e non è Siato popolo a Roma , che , come voi ha- 
33 uete fatto ,gli habbia cotanto da vicin riguardati» 
3, Lo Spettacolo , o Volfci , c' han voluto dare a tante 
33 genti i Romani , è fiato , che la voflra nattone , co • 
^^me la piu vile , e la piu fielerata, che mai foffe^nel 
„ eofietto quafìdell'VniuerfitfentiJfe avoce di han- 
,, ditore vituperofamente di Roma cacciarfi, ^efli 
tifino i giucchi, doue s’è sfogata la magnificenza Ro • 
,3 mana iquefle le fòlenmtà , doue fin concorfe le ge- 
3, nerationi Latine ; e quefto è il theatro , doue la^ 
33 nobile nation de' Voljci , non folamente abbominar 
9, da* Romani , ma vilipendere da' confederati, e da* 

fudditii 
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» fuddttìtè fiata condotta mìferamenle a veder fi. 

£ le noftre mogli , che piangcuano, e i nojìri figlìuo. 
Si liy che gridauano , e le nojìre fihiere , che fuggiua- 
Si no ijòno fiate il diporto per ricrear la vijìa de gli 
» spettatori , ér ban data cagione per vdir le diman- 
»» de de' viandanti , ^uefie , 0 cittadini miei ìfon—» 
a ben altre /confitte , che vederci abbattere gli ficn- 
dardi , 0 metter in fuga gli ejferciti ; quefìe fon al- 
» tre fciagurey che feniirci opprimere dalla maligni- 
tà dell 'aria , 0 fopercbiar dal veleno della pefl 'tlen - 
a za . Le calamità della guerra , e della pefle , vi 
a» rintuzzarono fi fattamente gli Spiriti ^ che vi la* 
}} fciafle mettere il piede fu la gola a Romani ; e to- 
iì gliefle a mela Speranza di perfuaderui a ripigliar 
>1 l'arme contr' e fii : ma l'ignominia , c' hauete al 
>f prefente /offerta > 0 dcbbe inpammarut con tutte le 
i» vojlre forze a riforgere ;o dee dichiarare ycbe fiate 
a del tutto infenfbtli . Grande , 0 genero / , è la mol- 
» titudine de' f'ol/ci per contraporta a' Romani ; pru- 
)> dente il conftglio de' Duci ^pergouernar glt efferci- 
a ti; efficace lo fltmolo de' petti , per riportarla vitm 
)> torta: e » doue le forza voflre perfuadere non vi pc- 
>, tefferoi le debolezze del nemico è neceffario che vi 
fi cofiringam. Debole è la potenza de' Romani t per 
3» la dijcordia della plebe co i Padri ;vana la forza 
fi delle legioni j per la rtbellion di Coriolano ; paurofi 
fi i guerrier di combattere , per la trafgreffion delle^ 
fi tregue ; in fomma tutto par che s' accordi > per^ 

fi che vincano i Volfci ; e tutto par che congiuri , per- 
a-che perdano i T{pmani . JUa , quando voi pur per- 
ii feuerajle a dubitar del contrario , noi habbiamo con 

T X tutto 
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j > tutto ciò , combattendo , ad arri/chiar piu topo l’im - 
> > perio 3 e la vita , the^non combattendo y a perdere^ 
a l 'Sonore ,ela fama . N on confijle il pregio de gli 
» huomini vatorofi nell' ae^uiflar della vittoria y che 
39 ^ìà anche apai volte nell' arti trio della fortuna-» y 
jj ma è poflò nell 'ardimento del tentarla , che dallo 
j> fiimolo della virtù fola in ogni tempo dipende . 1 1 
>i bifagno , che noi babbi amo al prejentey non è di via . 
>j cere il Popolo Romano y per foperchiarh con lagiu- 
ii tidittion dell 'imperio ; ma i di combattere con ejfoy 
3i per liberarci dai charattere dell'ignominia, l 'Rp- 
9j mani han vituperato i Volfcicol cacciarli y contro 
3» le tregue y di Romayiiel cojpetto di tutta Italia 'yi 
33 l'olfci tolgano ilvituperi» col chiamar in campai 
33 RomanijaUa veduta dell'y niuerfo . ^iui fi renday 
33 0 valorofi , Ipettacolo per gettacelo ; tir alla voce-» 
33 del banditore il fuon delle trombe y ér alla fuga de' 
>3 di/armati la flrage de' combattenti y tiy alle lagri~ 
33 me delie femine Ufanguede gli huomini fi contrae 
» ponga . E quitti tenga ciafeun di voi per cq/lantt-» , 
33 chey vincano , o perdano > le loro /quadre » o te no- 
>3 Jìre 3 disleali fempre t Romani , e vatoro/i iVolfciy 
33 far anno apprejfo a tutte le genti fenzA conir adittion 
» > giudicati . A rdtuano di fdtgnoy inanzi che parla/- 
fi Tulio y i cittadini Antiati ; ma , pofiia ch'egli heb- 
he parlato , auamparono fi fattamentey ch'altro che 
/angue , e vendetta, non fi dimandaua da effi: e, con 
quejlo furore nelle lor contrade venati > imprefero 
con tanta efficacia a /limolar tutta la generation^ 
de' Vol/ci y che non rimafe popolo in ejfa ; che noru* 
congiuraffe contrai Romani .Congregato adunque 
*. tantojlo 
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iantoflo vn pottnù(jimo effenito , Kùn folamenic^ » 
coinè capotai delia natione tgli fù dato Attio "Tu! lo 
per Capitano 1 mat come e/lremamente nelle batta- 
glie valoro/ò , e fieramente incontro a' *J{omant 
•crucciato t fitfcelto infieme con lui Gato Aiartio» 
Coduit cominciando da Circeio 1 e trauerfando fu 
laiirada Latina > ripigliò per /orza d ‘a/ me vndi- 
ci città , che tentano i Romani , e le rimtjèfotto la 
giuridtttione de ^olfci» Quindi, verjò quella di 
Roma auanzando/ì > piantò gli /leccati alle fo/fe^ 
delie ; e fece di prefente fuccheggiar la campagna 
d’intorno . y ero èy.cbey foffe t oper odio , che portar- 
ua piu alla plebe eh’ a i Padri , 0 per aecrefeert tra 
I ’un ordine e l'altro dijcordia , comandò , che 
pofj'tfiion de' Patritq fi rifethajfero intatte . Ha b 
jpauento dell 'arme forefiiere raffrenaua la furia 
delle dijfenfion cittadine i legnali • e per l'amari- 
tudine de gli animi 1 e per l 'injììgation de' Tribu- 
ni t eran fempre •vicine per qualunqu ^caad ac- 
tender fi . Non furono per tutto ciò tanto concordi i 
Romani , che ’l Senato la guerra, e la plebe non •vo- 
te//} la pace > intanto che » raffegnando i C on/òli lef 
ferctto, e dtiponendo fu le mura i pre/tdy , leuò 
moltitudine fi fediUofe grida, che convocar il Sena- 
to , e proporre dt mandar Ambafeiadori a Marito^ 
furono mal grado loro cofìretti. Approvarono i Pa. 
dri piu per nece/Sità , che per elettione il partito ,* 
<b*» a richiedere Cartolano di pace, cinque Confala-^ 
ri cittadini speditamente inaiarono . Tra’ quali 
AI arco Minuciojcbe nella fua calamita l haueua 
egregiamente djf(/òi venuto donanti ad e/Jo , e •ve- 
dutolo 
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dutolo fedir fra i maggiori Principi della nationS 
nemica iprefe dado cagione di coft cominciare 
parlargli . Strana coja mi pare , o Gaio Mania, 
che tu, che fofli fi gran nemico de' Volfci,per folle- 
s> uar l'imperio Romano ,fiedi bora fi fi retto amico 
» tra loro , per abboffarlo ; e che noi , che veniamo 
» Amhafciadori ad vn cittadino Romano, dobbiamo 
» fauellarti come fe f affi nato nelle contrade de’ Voi- 
» fci. Non è vfata la città di Roma veder trasfor^ 
5, mare fi nuouamente i fuoi figliuoli ; ne Jogliono i 
Senatori Romani parlar co' fuoi cittadini come fi 
n ragiona con grinimici. Lenofire contefe domefti~ 
9) che non ne rendono mai gli animi forefiieri ; ma , 
9j come tra Romani e Romani , ageuolmente in ogni 
tempo s' acquetano . lovuò però perfuadermi y che 
n tu ferbi ancor qualche fpirito del paefe , doue na~ 
9 f fcejli ; e vengo a pregarti per ejfo , che raffiguri l ’ol- 
» onde,fenza auuedertene,te flejjo effendi , 

„ eia patria, EgHèvero ,o Martio, chela plebea 
yy Romana ti cacciò , piu per furia , che per ragione, 
j, ineffilio. l Padri s' oppojèro quanto perlorfìtpoJSi- 
yy bile j ed io tra ejfi non t’ abbandonai nel bijògno: ma 
3) non per tanto l'ingiuria d' una moltitudine feape- 
yy firata non douea farti fdegnare contra la patria^ 
3, innocente infino al collegarti co’ fuoi nemici per Jòg, 
3, giogarla . La città di Roma molto piu che della ple^ 
33 he è tua madre ionde , per vendicarti di chi t'of- 
9 j fc/e , non era dritto offendere chi ti produffe . Era-» 
33 ben conueneuole , che tu portaffi l'auuerfità cctl^ 
33 patienxa generofa i e che noi procurafftmo di fot. 
3 » traetene con amoreuolezza patema : ma , mentre 
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« tu non fact/Ii quel t che eonueniua t noi tralafciam ■ 

»» mo quelf che douea far/i per vn cittadino , e non per 
vn nemico i e' l Jèntirti abbattere le nofìre città, per 
,, appetito d 'annichilarne, e'I vederti venir a T{pma 
j, con dtfideriodi /ubicarla, ne rendè piu concordi ad 
j, abbominarti om' auuerfario , che perjeueranti 
yy ricuperarti come cittadino , *I^e,benche,/correnda « 
y, il paefe,tu rijparmiajji i nojìri poderi , parue 
y, noi ragioneuole /entirti grado di priuato beneficioy 
yy mentr offendeui il corpo della republica , Anzi, Jè^ 

„ non [offe che la memoria de' tuoi meriti verjo léL^ 

„ no[ìra Republica commojfe gli animi de' Senatori» 
yy e'I pentimento del fuo fallo contro la tua perfino^ 
y, mutò le volontà della plebe , tu hjurejìi , con tuo 
yy danno yfperimentato, che , per la ribellion d’un^ t 
y, cittadino, non può vacillarla labilità d" un impe~ 

» rio;^ baure/li mantfefì amente imparato» che ,fi 
», come la virtù di Bruto fenza fuccejjore , l 'intrepi* ^ 
3, dità cf tìoratio fenzberede , e la coflanza di Mu- ^ 
3» fio fenza feguace non faranno a Roma giamai, co/i 
», la militare fufficiensM , nella città , che tutta è fi- 
», gliuoladi Ài art e, non fu nel falò petto di Aiartio 
», Coriolano ripo/fa , '^(on mancano a Roma i Ca- 
»» pitani , che pojfano a te contraporf ; ne fallifcono i 
9» battaglieri , che di fìarti a fronte s’ attentino: man- 
», cano ben le delire, che f^arger il tuo fangue foften- 
3ì gano» e Jon pochi i Romani , che voglian trionfar ^ 
j> d'un Romano . Il che però sq certo che tutti in/ie- 
09 me faranno , fe» vedendoti oHinato a guerreggiar 
i* contro la patria , comprenderan , che di Roma ve- 
» fitgio in te non rimanga • Ma non voglio già, cbe^ 
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j> tf4 creda i d Marito , chey pert'impo^tbiìità difo^~ 
3) piagar laRepublica Romana thjn tenda di confor- 
33 farti ad abbandonarne Timpre/a ; la tua •virtù 
3» non foffere 3 che tu ti lafct •vincere da /ì volgari ar- 
3ì gomenti : veglio ben 3 che tu deponga cotejfl' armi, 
3i perche l'adoperi indegnamente in feruigiode’ ne~ 
» mici di T{cma ; voglio , che tu deprima cotefii {pi^ 
» riti 3 perche gl 'innalzi ingiujiamente perabbajjar 
3i la gloria del tuo paefe; voglio, che tu raffreni co» 
» tejfe furie, perche le Hi moli iniquamente, per eflir- 
» par il nome della tua patria : r, poiché la plebe3rau» 
33 ueduta dell 'ingiuria , che ti fece , ti rappetla , e che 
33 i Padri compaffionemli della fama , che tu macchi, 
33 ti richiamano 3 tu non fu* pertinace a render Gaio 
33 alia famiglia de' Martq , e refiituirCoriolano al- 
33 la giuridittione dì Roma. voglio, che ti lafci 
3, cotanto fìgnoreggiare al tuo fdegno , che non faccia- 
}, no anche in te qualche forza cinque Amhajciador 
j, Confolari, eh' a ritornar a Roma da parte del Se- 
,, nato, e del Popolo Romano , t' inuitano : 0, fe la di- 
33 nojìra , e la mae/là dt ehi ne manda , non ti 
„ eomntuo'ue , non confederi almeno , che , doue la ra- 
,, gione non è bajlante a recarti al prejente,la natura 
„ alla fine, malgrado che i noflri nemici fe nhabbia- 
„ no, ti riuolgeri da guidar le fquadre de' Volfci con- 
,, tre le legion de' Romani a ricondur gli e ff creiti de' 
j, Ramani contro le ribellioni de' Volfci , La violenza 
dello /degno di Marttofù piu poderq/a per refifere, 
che l 'efficacia delle ragion di Minutio fifficiente^ 
per vincerla: onde , quantunque l'autorità de gli 
.tdmbajciadoriin qualche parte il m 9 uefj'e 3 latiran- 
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nia della paffìone lo fìrin/e in quefla guifa a rt^on- 
>» dere . lo porto riuerenza « o Minucio » alla dignità 
9i della tua psr/ona , bonoro i meriti de' tuoi Col» 
» leghi : Tutti e cinque v' ho io veduto feder Con/òli a 
99 Roma ; e di tutti ho fentito leuar le voci i nel mio 
99 giudichi contro l'accufe della plebe 'Romana. Ma 
99 coloro ^che v' han mandato y io non tengo a capita- 
9* le veruno; e quell eh’ in nome d'efjivoi mi venite 
** offerendo i non mi conuince l 'inteuettoi ne la volon- 
” ti mi commuoue. Le veci de' cittadini plebei mi 
99 cacciarono di Roma , come s' baueffi voluto tira- 
99 neggiarla; e Umani de’ gouernatori patrittj I che^ 
99 conobbero la calunnia , non fu fferfiro d'armar fi in 
99 mio fauor per confonderla , E pure io era quel Ga- 
99 io Martio , ebauea folleuata in guerra la mendici- 
99 tà della plebe» e foflenuta in pace la preminenza^ 
99 de' Padri; e che » ciò faccende y hauea guardata la 
99 legge della natura y eh' impone al potente prouue- 
9 i der a t hi fogni del debole ; e comanda al debole far 
99 fitto il fren del potente» b* ben dunque giufloy che 
99 fi penta il Popolo Romano d'hauermi oltraggiato; 
99 ma non è già dritto y eh’ io renda beneficio per ol- 
99 traggio. Beneficio tengo io che fia il togliere la-, 
99 mia perfina a' Vflfiit e reflituirla a’ Romani; per- 
99 che ciò non è altro , che risparmiar ilfanguey e le-, 
99 fortune di quella gente , che non bk vdita la giu- 
99 pitia della mia cauja y ne riguardati i meriti del- 
la mia mano 9 ne perdonato alla luce della mia fa- 
99 miglia » Renda f$ pur prima ingiuria per ingiuria; 
99 e pareggi la Jpadacon leferite quel, che diSpaio-, 
99 l’efitlio con T ignominia ; che pofiiajevoivorre- 

Z te, fi 
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j5 te i fi parlerà d* accordo , e di pace . ‘TyV m' oppo* 
j j nete in tanto > ch'io pecchi cantra la patria; perch'io 
» non tengo i che poffaejjere Roma douela plebe con 
39 gli oltraggi iò'il henatocon la •viltà ^non han co- 
99 fiume $ che ferita dell 'aria Romana . Romano è 
93 hen Gaio M artio » che non può [offrir l 'ignominie ; 
99 Romanejòn quefie genti , che non fan foflener /c_» 
99 tirannidi ; e Roma Jarà con meco , ancora eh' ioiof 
fi tra Barbari . Onde non è vero , eh' io commetta-» 
5» peccato d’ empietà ;perch' io non guerreggio con- 
99 ira la patria : ma ben è vero , che 7 commetterei 
99 d'ingratitudine, fi, giufta quel, che voi mi chiede • 
99 te , abbandonafii la nobile natione de' Volfii ; la-» 
9 ì quale , tutto che da me contrajìata , fiperebiato-j » 
99 Jòggiogata , bà però con occhio fi generofo riguar~ 
99 date le mie mtfirie , che m' bà fatto fuo cittadino, 
99 fuo difenfire, Juo Capitano. E per tanto , 0 io non-, 
99 farò Marito Cartolano , 0 troppo piu che non l 'ab- 
3> baffai nel paffuto , l'innalzerò nel tempo a venire, 
9, Ne, perche voi v babbi ate guerrieri da contrapor- 
99 mi , temerò io di non venir a capo de' miei penfieri; 
99 perche la vendetta , ch'io tento , è conueneuole per 
99 la mia perfona ; e la gente , ch'io difendo , è mode- 
99 rata nelle Jue ragioni : e ,fe dall^ riufeita dell'ope- 
99 re interpretar fi può'l configlio di chi le muoue, già 
99 v' bau dichiarato gl' iddij ^chetante città perla-, 
3 ) mia mano a cofioro rejìituite erano ingiufiamente 
9 ì dall'imperio Roman poffedute. P enfi adunque ,0 
33 M inucio , la voflra T{epublica , come pareggiar i 
33 Vol/ci con efja , fi vuol , eh ‘io di/armi quefi hofle 
99 ^ abbatta l ‘ufficio de i Tribun della plebe, fi vuol, 

ch'io 
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» eh' io ritorni dentro le mura di Ramato t/è ella ri- 
» pugna all 'un partito t Ò‘ all 'altro , ometti t che i 
» ol/ci fi facciano eguali con l 'arme t e che Gaio 
9» M artio fi fidi sfaccia col fangue . Con quefia rijpO’> 
ila t fenid altro voler vdire t accommiatò Gaio 
Martio gli Ambafeiadori Romani: ed egli, rimo/J'a 
per allhora l 'hofle d'intorno alla città ,fi volje a_» 
/correre in altre parti ,fin che fentijfe la dilibera- 
tion del Senato . 1 1 quale > vdita la Jua pertinacia^ 
€t temendo di ciò, che potejfe auuenirneygli ri man* 
dò diecealtri uimbafeiadori t.cb' a difar mari Voi- 
fa, (y a ritornar a’Rpma, con nuoui argomenti ^ 
il pregajfero . A' qualt però egli altra riQfofìa non 
diede I fi nont eh: 7 Senato prouuedeffe meglio alla 
republica , e ebe mandajfe in fra tre giorni a ri- 
(pondergli , Turbaronft grandemente i Padri di 
tanta contumacia : ma j /offe toper poca opinione 
di poter contrafìarlo , 0 per diuieto de glt Oracoli 
Sibillini, 0 per altra Romana Juperiìitione , Rabilh 
rono di mandargli, quaft per modo di procejfione^ 
tutto il Collegio de' Pontefici * con quanti Sacerdoti 
baueffe nella città ; i quali tutti filennemtnte pa~ 
rati , e ciafeun d V/T; con l 'infegne del Dio , che Jèr-. 
uiua,gli andajfero dauanti con quegli Jcongiuri^ 
che rtmuouere <fa far guerra alla patria con e/fim 
cada maggiore il potefero. Contro a' quali nondi~ 
meno s armò coflui di fi rigorq/a o/linatione, ebe ri- 
J/ofi precifamente , 0 che facejfe il Senato ciò , che^ 
gli hauea cbieflo, 0 cb'ei farebbe con l 'hojle fitto le 
mura di Roma . Della qual minaccia ancor cht^ 
forte sbigotti/fero i Padri , elejfero non per tanto piu 

Z a ■ tojìo 
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tojìo d' apparecchi arp alla dife/a , con pericolo di 
perdere la libertà, che di cedere ali' orgoglio di Mar- 
fio , con certezza di macchiar la riputatione. E, di - 
^ofiii piu giouani iniorno alle porte , ed ai fofft ,e 
dtflrtbuiti gli altri fu le mura ,e fu i he llouar di, a 
JòPenerl' ajfedio’vtgorofamente fi frinfero . Cario- 
lana dall' altra parte ritornaua intanto ad auuici- 
narft ; e, tutto pieno di mal talento , /’ apparecchia- 
ua con ogni sforzo alt ajfalto . Ala le nobili donne 
Romane , che del pericolo della patria erano e Jlre- 
mamentefollecite , lafciate ciafeuna le proprie cafe, 
e gli ornamenti depoJ}i,d‘ vn tempio in altro da ogni 
parte correuano, e dinanzi a quanti altari , ed in- 
torno a quante imagini s' abbatteuano , l' una a ga • 
ra dell' altra fui paui mento profrandofi , il cele/le 
foccorfo nella foprajl ante calamità con affietucje voci 
inuocauano . Tra le quali cadde in mente di Vale- 
ria Jorella di Popltcola vn penderò p generofo , che 
della falute di "Roma fu dirittamente cagione^» 
^ndoftne cofeicun moli 'altre la doue babitaua^ 
V eturia madre , e Volunnia moglie di M artio ; e, 
ritrouatele piangendo la calamità commune , e la 
propria mifiria , le confortò , con ragionile con pr le- 
ghi , ad imprender elle per vltimo in prutgio publi- 
co quel , che tentato in vano bauea già tre volte il 
Senato ; e che, menando con effe vna gran comitiua 
di f emine, e di fanciulli, affalijfero l'animo di Co- 
riolano con quell 'armi , ond 'affai finente non è leg- 
giero ildifenderp» Alla qual dimanda comeche^ 
contrafiando amendune , dr allegando la durezza 
di Ai artio f che, poieb 'tipi di Roma, non l 'buueo-t 
V ricerche, 
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ricerche .fi dii^er afferò di fuperar fi difficile prua- 
ua y la fauia donna pero » che fapea ciò , che ne gli 
animi de' figliuoli > e de mariti , poffono le pregbie-^ 
re delle madri , e le lufmgbe delle mogli , ribattè 
con tanta efficacia le ragioni contrarie > che perfua^ 
Ji l'unae l'altra a dar al petto di MartiOytnJer^ 
uigio dellapatriayquefia eflrema battaglia. OndCf 
fatta fentire a' Confili quefla nobile diliberatione, 
ed effitn Senato fubitamente propofiala , tutto che 
varie foffero le fintenz^ de' Padri y e eh altri di^ 
teffe , che 'I mandarle donne, e i fanciulli nel carni 
po de nemici, altro non era che fargli padroni,fen- 
za battaglia, di Rijma,& alcuni aggiunge ffero^che 
lafamig'ia di Martionella città ritenuta eran co- 
me Radichi , perch' egli al fin vi torna ffie ; quegli 
però, che tenean l'opinione contraria , preualfiro 
cotanto , e d'argomenti , e di numero, che fecondo il 
piacer di Valeria, fu l'imprefa delle matrone per 
publico decreto approuata • Vfcì dunque V eturta.^ 
fuor delle porte di Roma % e Volunnia con due figli- 
uoli di Martio , e Valeria , con gran numero di da- 
me, e di fanciulli , verfi gh Rrecati de' Volfii l’ac- 
compagnarono» La doue già vicina effondo , e,fen- 
titane Coriolano la nouella , non potè contenerli , che 
non di/cendejje tantofo d ii tnb male, doue fra i 
piu grandi dell 'effercitoallbora fedeua , e che prò- 
cedendo, con le fiuriabbiffate, ad incontrarla, no» 
la falutaffeil primo con la nutrenz* .che conue- 
niua a figliuolo . Eghèvero però , che fece pruoua 
d'indurar l'animo quanto maggiormente poteua^ 
pernon lafciarfi vincere dalle fue preghiere : mz^ 

non 
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Tton co fi toflo gli ferirono da una parte gli occhi 
lagrime , tn eh’ ella , e la moglie proruppero , e dalÌ 
altra vide la Jordidezza delle ue/li la mijerabi- 

lità de* femhianti , onde gli flauano inanzi, chz^f 
Jentendoft fin dentro alle uifeere tutto commuouere» 
non feppe temperarfi , che% con le lagrime ancb'eglit 
e con gli abbracciamenti , non manifeHafie affai 
lofio , eh 'era figliuolo , e marito E^pofeia d hauer~ 
le infieme co* figliuoli piu teneramente che non hau> 
rebbe voluto raccolte , interrogolle ■ perche qumiy 
con tanta comi ti ua, venute fofièro ,* e citiycbe da lui% 
e dall'ejjercito de' Vol/ci addimandaffero , ^lla 
qual propofia riSpofe y eturia che rifponderebbe^, 
/ egli torna jfe a ripor/i nella fedi a > donde per in- 
contrarle , s’era leuato . Il che fece Martio volen- 
tieri, come quegli y a cui parue di poter meglio in-j> 
publico ch'in priuato alle loro riebiefìe contraria, 
re, Impofe con tutto ciò, per la riuerenza mater^ 
ma , che fojfe recata al pauimento la fedia impe- 
riale ^ e, fra i maggior Principi dell ‘bofìe > da ca. 
poineffa ripofio/ì t comandò che Ve turi a la fucL^ 
dimanda eSponeJJ'e . Ed ella^ in cojpetto di tutto l'ef- 
fercito t con le lagrime tuttauia fu gli occhi , coft 
9 ) diede ad effa principio . Cote fio tribunale , doue tu 
M fiediy 0 Gaio Martio , dourebbe darmi fperanza di 
9> ritrouarti piugiuHo a compiacermi delle mie di- 
ri monde y che non fofii , fui mede fimo, pertinace a con- 
i) trariare a quelle de' Padri ,fe non f offe che la paf- 
}> pone dell 'ira foperchia troppo miferamente nel tuo 
3J petto la riuerenza della giufìitia , Peccarono per- 
ii auuentura i Padri anch'eglino in qualche guifa-.» 
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J> nella iniquità della Jentenza t che fulminò contro 
3 f ditela plebe Romana: onde tu non fofti del tutto 
» ingiu/lo a negar loro il tuo ritorno alla patria: ma 
quefla gente ^ che ti viene bora donanti t non so 
che peccato mai commettere i che tupoffa ( [alno il 
douer dellagiujlitta)fenza ejfaudir i fuoi prteghit 
Sì rigidamente in dietro mandarla . Quelle Jon tutte 
ss matrone dell'ordine patritio^ che della tua cala- 
si mila ficondol/èro iqnefli i loro figli uolt , che colpa 
Sì alcuna non v' bebbero ; e noi ftam quelle mifere^ > 
s» eh: > s altro nel tuo cofpetto non merttaffimo, io > per 
Sì bauerti partorito, e cojìei > per hauerti fatto padres 
Ss farebbe pur dritto ^ che qualche gr alia ottene fimo, 
j , E pur ella , che ti produffe quefìi figliuoli ,edtOi che 
Si ti diedi cotejto Ipirito -, non /oppiamo ancora >/o. 
Sì com' a marito , e figliuolo ^ocom'a fìraniero , e ne- 
sì mica, ti fìam venute in queflo luogo donanti: e'I 
ss vederti conducUore de gli auuerfari di Roma f e'I 
)) trouarti apparecchiato a combattere la città , doue 
ss noi dimoriamo, ne fà dubitare , che t con l’ odio de* 
Sì Padri y e della plebe Romana , tu non habbia con- 
j, giunto il dij^ regio di tua moglie , il rifiuto di tua^ 
,, madre ,V abbominio de' tuoi fgltuoli . La quale in- 
S) bumanità. poflo ancora che non ti fa nella mente^ 
venuta , è pur vero con tutto ciòy che tu fei, con vrt-» 
a potente ejjercito sfotto le mura dt Roma per abbai- 
si terle;eche t' apparecchi a far correre le Lìrade^ 
)i Romane} non dtfangue di iìranieri}0 di Barbaris 
Sì ma de' tuoi propri/ cittadini} e fratelli , Ah doue^ 
Sì ti reca , 0 M artto , l'appetito d'una furiofa vendet- 
ss ta i che di magnanimo, egenerofo ^ebe per addietro 
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» tu/o/Ut io ti veggo diuenuto vile fuor dìmifura^e 
j> plebeo! ripongono gli huomini grandi Teccel- 
a lenza della virtùnelvendicar dell' ingiurie i per- 
jj che quejlo non è altro t che la/ci arft vincere dalla 
it pafjione: ma la canflttutjcono nel perdonarle ; per^ 
3 > che ciò fenza fallo è riportarne vittoria. Codardo 
fi adunque, con tutto quel, che face/li d’arme, o che fei 
fi per fare, tu non puoi difenderti tC apparir nel cof 
fi petto di chi giudica dirittamente : ne puoi ripararti, 
fi che, col vaio della codardia, quello tnfieme dell' em~ 
fi pietà , per quanto a te paia il contrario , tu non con- 
fi giunga , T{oma, vagli, o non vogli, è la tua patria, 
fi 0 Coriolanoida ejfa hehbe origine la tua famiglia;in 
fi ejfa nacque la tua perfona ; e, male , o bene , eh' in~ 
ff torno ad ejfa tu operi , le tue ingiurie, éf i tuoi bene^ 
ff ficij,nonpojfQnoeJferefe non di cittadino T{pmano, 
fi yd dunque ad opprimere la città di T{pma, e dan- 
3, na,fe puoi, da tuoi titoli tP empio cittadino il cogno- 
3, me ; e conferua ,fe puoi, la gloria, che per addietro 
3, acquiflaJH . Le feonjitte , che dejli alla natione de* 
3, Volfci , le città , che foggioga/li all' imperio di Ro- 
3, ma, i con fin , che flendejH alla giuridittion de*^ui‘ 
sf ri ti, non furono cagioni ,o Martio, che per fe me- 
3* defime ti glori ficajjero: vnajlolida ferocità venne 
31 ajfai fouente a capo di marauiglie maggiori : ma 
ff quel , che gloriojò in fi grandi imprefe ti fece, è, che 
fi per jòlo amore di fublimar la tua patria Ju sbara t- 
fi tafii gli eserciti, abbattefti le città,amplìficafti Lim 
fi perio . Onde ,fe contro ad ejfa coU /l'arme al prefen- 
9 ) te tu muoui , quel , eh’ allbora a gli occhi del mondo 
ff carità di patria comparue,ft difeoprirà condition 

di natU' 


SECONDO. 185 

fi di naturatpaffion d amor propriot affettion di vana » ' 
a gloria; e per confeguentt infteme col vituperio tcb* 
fi acquifterai della prefente empietà » perderai 1 <Lj» 
a gloria delle paffute prodezze : il che quanto grane 
a ejfere ti debba , io voglio » che conftderi da ciò , che 
Si gli affalti , e gli affedij , e le vendette , e le mine , 

Si che bora tu riuolgi nell 'animo > non fon per altro» 

Si che per renderti nella memoria de gli buomini glo- 
Si riofo . Ma» perche l 'ohligo , che tieni a cotefla nobi'- 
a lenationetche t’ bà nelle tue mi ferie fi generofa* 
a mente fòlle nato , fu forfè l’ impedimento, perche con- 
fi trarialìi alla dimanda de' Padri Romani , e farà 
f f perauuentura il ritegno , onde contraflerai con la^ 

Si mia, già non ti dich 'io , che tu non renda a i Volfci 
Si gratitudine, che ricerca il bene f do, che t'ban^ 
per e(f con ogn altra generatio- 
y, ne ; rendigli amici de' Romani con conditioni bono- 
yy reuoli iconflituifci la tua famiglia protettrice della 
Si lor gente: ma leuainanzi l'bofledi fitto le mura 
,, Romane ; ma Spoglia l 'arme , che vefli contro i tuoi 
s, cittadini; ma non far guerra con effe harhararneUm 
9 ) te alla patria . Della quale , 0 vincitore , o vinto » 
ss che tu rimanga , non puoi conquiflar l 'imperio di 
fi Roma a gli ftranieri, fenza l ' acqui fo dell 'empie- 
ss tà; ne puoi perdere l' effercito de' V olfii , fenza la 
Si perdita della gloria . Rtmuoui adunque , 0 Cortola- 
fi no s quel velo , che t' bà fin bora bendati gli occhi: 
fi ne vogli conftituirmi in f mifera neceffità , che»fi » 
fi nell 'affalto , che Jei ptr dar a quelle mura, io pre- 
si gberò gl' Iddij perla falute della patria, preghi per 
» la mina d\ mio figliuolo ;e , fi pregherò per la fiala- 
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te di mìo figliuolo i preghi per la ruina della pa^ 

5 > tria . fuenlurata fui allbora » che /enti ri~ 

»> legarti da Roma con e [filio perpetuo ; affai mi/ero-» 
fon io fiata , che , pofiia che ti partijli > non hebbi 
»» mai da te ine conjolation t ne fuffidio i e piu d’ogn* 

9 » altra infelice al prefente mi veggo , mentre confi 
3 ) dero iche iS'io non haueffi partorito , non farebbe^ 
33 T\oma affediata • Ba/ìiti , o Gaio M artio t diquelf 
33 che fin bora ho , per tua cagione i Jofferio , bajìi~ 
33 ti dt quel tc' hàfojlenuto quefta tua sfortunata con- 
33 forte: e rendi finalmente alla patria il debito y che 
33 tu dei i a I yol/ci la ricompenfa y che puoi ; alla ma- 
93 dre il merito , che conuiene . Ricordati , che que- 
ii fio ventre t' bà portato ; quefie poppe t' bannodri- 
33 to', quefie braccia t' hanfofìenuto : o , /è rimuouere 
3, dal tuo fiero proponimento tu non ti vuoi , afiicu- 
33 rati , che , non porrai piede in fu le porte dt Romap 
33 che tu noi ponga fui corpo di tua madre fui petto 
3, di tua moglie , fu le membra de tuoi figliuoli, fuc- 
sie parole , nonfenza marauiglia , e compaffione^ 
de' circofianti , diffe la valorofa donna in fauor 
della patria cantra l 'ojlination del figliuolo ; c.» 
tutta piena d 'angofcia , e di lagrime , lafcwglifì ca- 
der a* piedi pofcia che l'bebbe finite . Ond'egli 
vinto da fòpercbia tenerezza in piè rileuoUa 
33 appreffbvn profondo foffiro ,Tubai vinto ( le dif 
33fè )o madre , la pruoua ; ma , per faluar la patria, 
33 hai difèrtato il figliuolo . Dentro le mura di Roma 
93 non ritornerò io cofi tojlo ; ma l 'arme contr efpL.» 

io deporrò di prefente . ^indi riuolto a i princi- 
99 pali dell'bofiet lo v’ W renduto (fòggiunfe ) affai 
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merito de* beneficy > che m'bauete fatto : tante cit~ 
» tà, che •vhò conquijìate , ve ne poffono far teflimo^ 
*> nÌQ . Onde, poiché voi non potete tenermi peringra^ 
» tOf io non vuò » che 7 mondo mi condanni per empio» 
Ciò detto timpofe alla madre j eh* a Roma con l*al~ 
tre fé ne ritornaffe: ed egli^ alle loro cafe rimandato 
l ejfercitOi nella città d'Antio^ per render ragione^ 
della Jua capitaneria , fi ricondujfe. La doue^per in* 
uidia d\^ttioTullo yCalunniatOy mentre s'apparee* 
chiana a di fender fi fil nemico, che l’eloquenza di lui 
non men che la ipuda temeua, il fece dafuoi feguaci, 
manzi che cominci ajfe, a jf olire ò" a furia di pietre 
miferabilmente l'uccife . Della qual crudeltà/igni* 
fico affai tojìo quanto foffe innocente la republica 
de' V oljci ; per ciac he concorjèro inmantenente da^ 
ogni parte i migliori della naiione;e, co quella mag- 
gior pompa, che fi potè per e /fi , la fe poi tur a e l'efse* 
quie del loro campione honorarono.Tale adunque Jù 
la riufeita di Martio Coriolano:a cui fe la troppa 
tenacità dedofdegno non haueffe in qualche parte . 
l’animo contaminato , non fu Romano al fuo tempo^ 
che potè ffe con lui pareggiar^. Onde, quantunque 
per altro fi rallegr afferò i Padri di veder la città 
liberata dalle fue mani , non poterono però tenerfì, 
che della fUa morte non fi doleffero ; e che di pian- 
gerla , come di marito , 0 di padre, alle donne Ro- 
mane non permettejfero ,eille quali ancora , com’a 
fingolari benefattrici della patria, furono dal Sena- 
to rendute grafie grandi ffime ; e, et un tempio dedi* 
eatoalla Fortuna femintle fìè la virtù loro egregia- 
mente ricompenfata^- 
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A la natione intanto de gli Eqait Jde- 
gnando di /offerire Attio Tulio per Ca- 
pitano y imprejè a quijtionare con^ 
quella de' Volfii i chi tra loro haueffe^ » 
a dar Conducitore all 'effercito ; e, dalla feditione^ 
venendo all 'uccifìone > auanzarono anch 'eglino con 
la loro calamità la fortuna del Popolo Romano, La 
quale però , che che fe ne /offe la cagioneynon Jècon-' 
darono i Con/oli , che con numeroja bofìe erano vjci-' 
ti di Roma ; e ne furono al ritorno mal riceuuti dal 
popolo . Gaio squillo appreffò , e Tito Sicinio fuc- 
cedettero nel Conflato . Li quali , come piu corag- 
gio/t y propojlo fena.a indugio al Senato il negolio del- 
la guerra y parue di mandar prima Ambajciadori 
a gli Hernici per dimandare come da confederati 
rijloro de' danni da loro riceuuti nella guerra de* 

V olfci ’y e di raunar intanto le genti , e procacciar 
l'armi yC le vettouaglie y che » per proutgione d'un 
numerofo effercito yfacean di mefliere. Gli Hernici 
riffofero affai orgogliojamente • che la loro l>ga co* 
Romani era terminata con la vita di Tarqumioy 
€ che } s' alcuna preda fu da effi leuata y ciò era^ 
flato piu per ingordigia d 'alcun priuato , che per 
confglio della republica i e c'baueuano ancor egli^ 
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no onde querelar^ dell ‘ingiurie RomaneiÒ' infom- 
ma^cbe ,fe'l Senato dimandaua i malfattori ^eJSi 
non poteuano darli; e s’ egli annuntiaua guerra^ 
non la ricufauano . La qual riipojìa come prima-» 
intefero i Padri » co/i diuifo in tre parti l 'éjfercitOy 
mandarono Aquilio cantra gli Hernici , che gii 
• erano in arme ; oppcfero Sicinio alla natione de' 
Voljci; comandarono a Spurio Largiotche guardaf' 
fe le campagne piu vicine ; ò‘ il rimanente ^ che non 
fit rafjegnato nell 'hojìe , diputarono alla difefo-» 
delle mura , quando [afferò dal nemico repentina- 
mente affalite ; e diedergli per capitano Aulo Sene- 
pronio ^ tratino, Aquilio adunque yritrouati gli 
Hernici nella campagna Preneflina , campeggiò 
loro vicino : éf il terzo giorno Jchierata l'un bofte 
e l'altra , s'appiccò la zuffa prima fra gli arcieri 
e i frombolatori > cbe [ferirono da ciajcuna parte 
vigoroftmente ; ^appreffo fra i caualierie i pe- 
doni y cbeyfenza cedere gli vni a gli altri, combat- 
terono con molta ferocità per lungo ipatio di tempo» 
Male [quadre Romane alla fine cbe non haueua - 
no già buona pezza maneggiate l 'armi , comin- 
ciarono a pericolare : & il Confole, cbe fe n auuide» 
^infe tantoflo a foccorrerle vna mano di guerrieri 
rtferbati per [miglìante bifogno ; e ritrajje t feriti 
nella fbiera di dietro , Gli Hernici dall'altra par- 
te , interpretando il mouimento loro vn principio 
di tuga, troppo piu duramente in efi percoffero ; 
rinftcfcando atub' eglino gente ,e refftendo i Ro- 
mani , combatterono tutti per lungo ffatio valoro- 
farnente » Ma,vedendo Squillo il Sole homat vi- 
cino 

0 


19 ® LIBRO 

cino a tramontare > cominciò a raddoppiar / confort 
ri alla torma de' caualteri;e imeffòfì dauanti ad 
ejfat ripercojfe impetuojamente nel deftro corno de' 
nemici, ecojtrwfelo ,dopo breue repftenza ,a pie~ 
gare . ^utui Jcompigliate le militari ordinanze, il 
tagliamento/u grande ; e, con tuttoché d ili' altra 
parte reggejfe il pmftro corno coraggiofamente , e 
i Romani , che combatteuano nel dejlro > 
fu però anch’egli poco fìante a metterp in %iolttz-B 
roPretto j conciofìa cofa che 7 Con/ole circondato 
d' una fcbier» di •valenti giouani ^acciatamente 
v'accorje ; e, chiamando per nome quei , eh' in altre 
battaglie s' erano /òpra gli altri auanzati , gli ac“ 
refe con nuoui iìimoli a raddoppiar t ardimento; e» 
doue piu rimtjfamete vide combattere , quiui flrap^ 
pondo di mano a gli Alfieri l'infigne, S' in mezzo 
de' nemici gittandole j col timor della pena impofla 
a chi non le ricoglie , operò , che diventarono corag . 
giofi i codardi . Soperchiato adunque in tal modo 
da' Romani l'uno e l'altro corno dell 'esercito »r- 
fnico , la battaglia di mezzo ne ancb 'ella non teno- 
ne campo } onde ,fenza guardar ordine ,ft •volfero 
gli Hernici iparfamente a fuggire •verfò le logge ^ 
i Romani ijèguendoli , a percuotere loro alle^ 
^alleine mancò tra efii chi , Sperando prenderli 
di primo affatto ibebbe coraggio digittarp dentro i 
memici Sìeccati * La quale imprefa però giudicane 
doti Confile piu pericolo/à,cbevtile , comandò tan- 
tofio, che fi finaffe a ritratta j ne volle, che la vergo- 
gna del Spegno fallito all'altrui temerità intorbi- 
dafii la gloria conquifiata daljùo valore . E cofi^ 
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tramontato il Sole %/i ricondujjero fittole proprie^ 
tende i Romani . La notte poijùjentito romoreggia» 
re ne gli alloggiamenti de gli HernicitC veduto 
rilplenderui gran luminaria : e ciò era , perche la^ 
gente , dtf^erata di poter fojìenere vn nuouo ajptl- 
to t volea , malgrado de' Capitani, abbandonar gU 
Sieccati i ne le preghiere , o i lamenti de' feriti , 
de gl 'infermi , che conuenian rimanerui, poteua no 
rimuouerla dal Juo proponimento : del quale con^ 
tutto ciò non hauendo notitia i Romani , e fapendo 
dall 'altra parte , per relation de' prigioni, che'l «r- 
mico attendeua altro ficcorfo,penfarono, che'l ro* 
more fi fojfe leuato per la venuta d 'ejfi : onde , ri» 
pigliate immantenente l 'armi , cinfiro a guifa di 
corona i proprij alloggiamenti > per difenderlt d l-m 
qualunque violenta i ^ bora percotendo infeme i 
brocchieri , e tal volta leuando in cielo le grida-»* 9 
facean fembianti di gente , che s' apparecchia al 
combattere. Perche, Jpauentati anche maggior» 
mente gli Hernici , non altrimenti che s hauejjiro 
il nemico alle ipalJe , chi qua , e chi là , difirdina ta» 
mente fuggtuano . Ma,pofiiach' allo puntar delt 
.Alba pi da chi andò a (piarne rapportato a' Roma» 
ni, che non fola mente non era venuto ficcorfi a' ne» 
mici t ma che quei > c h tuean combattuto il di da» 
uanti ,Je n eran fuggiti, il Confile, tratto fuori l'efi 
fercito , i impadronì de' loro iìeccati ; e ritrouoOi 
pieni di gente ferita , e forniti difomitri, d 'armi, e 
di vettouaglie :onde , mandata la caualleria dietro 
s coloro, che , fuggendo , s'auuolgeuano per le felue 
circonuicinct & bauutine miti vtui nelle mani, 
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venne appreffò correndo tutto il tenitoro degli Her^ 
nici ; ne ritrouò chi bauejfe cuore di contraflarlo • 
Ma f mentre coflui guerreggiaua con quejìa na^ 
tionO) il fuo collega Sicinio, che col piu forte dell'ef 
Jercito sera contro quella de' Volfci inaiato Jece^ 
impeto nella campagna Velitrana^la doue Attio 
Tulio t penfando^cbe non douejfero ejfere foccorfi gli 
allegati del Popolo Romano , nella guifa che fece po- 
co dauanti Coriolano^on poderofa hojle fcorreuo-» • 
Equiuitl'una gente dall’altra veduta ^vennero 
fenza indugio volonterofamente alla mifchia . Era 
in mezzo al luogo > doue s’baueua a combatterti > 
vn poggio da molte parti fcofcefo ; [opra il qualt^ 
non potendo niun di loro valer fi de* caualli yi ‘Ri- 
mani caualieri, che fi recarono ad onta d ’efferefenz 
altro pericolo fpettatori della battaglia » dimanda- 
rono al Con fole di fcaualcareyfi d 'entrar ancb’ egli- 
no co i pedoni alla zuffa : egli > lodandoli t impo- 

fe che difcendeffero ; e tenneli intorno dt fe i per /oc- 
correre doue foffe bijhgno . Cojloro furono la prin- 
cipal cagione della vittoria de' "Romani ; impero- 
che la gente a piede era da ciafcuna parte egualti 
di numero » e di fcienza di combatterei la quale t fit- 
to la condotta di Martio, baueuano i yolfii rifor- 
mata alla maniera Romana : onde durò per 
grand* bora la zuffa con fomtgliante fortuna; e la 
natura del luogo difeguale diede cagione a gli vni 
dy a gli altri di vicendeuoli vantaggi. Ma i caua- 
lieri "Romani diuift in due parti affalirono con^ 
l *una per fianco il nemico dal de flro corno y e,corL^ 
-V altra giratoli poggio ypercofferlo nella fibiera,,0 
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Ji dietro • Volauatiol'bafle da ogni parte; e le^ 
^ade de' cavalieri , che erano piu lunghe che quelle 
de' fanti, tagliauano tjènza niun riparo, le braccia 
§ le gambe a' nemici ;in tanto che molti di loro tra 
viui e morti in terra cadevano : ^ i pedoni j che gli 
ferivano da fronte , e i caualieri , che gli Hringe- 
uan per fianco e di dietro t non lafciauano loroluo* 
go t onde guarentir fi potejfono : perche , fòpra ogni 
forza dijperatamente combattendo , quafi tutto il 
defiro corno tagliato a pezzi rimafe . Il chevedu* 
to dal ftntjìro , e dalla fchiera di mezzo , di^iega • 
te , con prefio configlio , le /quadre , piede inanzi 
piede fi tr afferò verfo gli alloggiamenti ; i caua- 

lieri T{omani t Jenza rompere rordinanze,a fe~ 
guitarli fi diedono, M a non fi to fio pervennero a 
gli iìeccati , che » mentre i perfecutori falgono da^ 
molte parti four' effit ò* i perfeguitati nìoloro/a^ 
mente gli contrafiano ,fi rinuoua vna dura e r/a* 
forzata battaglia .'della quale peròhauendo il peg. 
gioi 1{pmani , comanda tantofìo il Confole , che fi 
riempia il fojfo di legna : ér egli , paffuto oltre co $ 
piu valenti caualieri , alla piu forte porta degli aU 
leggi amenti fi conduce ; la doue, ributtata difendim 
tori , e fracajfati i catenacci » fi gitta impetuofa. 
mente ^ntro a' ripari , e la fanteria , che’ l fèguìuat 
in vn medefimo tempo introduce, AttioTullo co i 
piu coraggiofi gli fi fà incontro; e, come quegli t eh* 
era miglior combattente, che Capitano ^fà di fua^ 
mano nobili (fi ne pruaue d'arme: ma, vinto dalla 
fatica , e foperebiato dalle ferite , di traboccar ituj 
aerra morto è finalmente cof retto : e del rimane»^ 
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U , chi JùmeJfo a filo di ipada; chi fi rendè al •vin~ 
cilore i e chi , fuggendo > a cafa torno (fi : ma quefii 
furono fi pochi , che può quafi dirfi tutta l ’bofle de 
Voljci infieme col fuo Capitano ejfere quiui e flint a 
rimafa . fecero pertanto i Confoli fentir a Roma-» 
la none Ila delle loro vittorie: perle quali fattafi la 
fé fi a gradey e rendatene a gl Iddìj le douute gratie% 
fu decretato a Sicinio l ’honor del trionfo maggiore » 
Ò" ad Aquilio quello del minoretcbe piu propriamf - 
(e ouatione i Romani appellauano, E con quefle due 
fattioni terminoffi l 'ano de' fopradetti Cójoli benau- 
uenturofamente » Succedettero apprffo Proculo V ir* 
giniof e Spurio Za (fio ; li quali vfcirono ancb' eglino 
a guerreggiare > il primo con gli Equi il fecbdo cS 

gli H ernicije co i Volfci . Gli Equi fi tennero a i luo~ 
gbi fortiye lafciarono guaftar il paefè; intanto che'l 
Confale tfcorfat e dijirtata fènza ni un cantra fio» 
la campagna , con l 'effereito intero felicemente o-» 
Romatornoffi . E gli Hemici, & i Volfchchauean 
penfato di fare ilmedefimoyO fojfe per tenerezza 
di vederfi malmenare i loro terreni t o per foretto 
di rinchiuder fi in cafielli poco ficuri > mandarono 
a Cajfio Amhafciadori per pace • La quale, con cer- 
ta ammenda di danari , e d'arnefe , Jù da lui con* 
ceduta a i Volfci > che prima la dimandarono; ò' a 
gli Hernici, che s* erano condotti a chiederla a gran 
fatica , furono propelle affai piu dure conditioni, e 
ladiUherationenefurimeffa al Senato, Parueai 
Padri di riceuer anche cofloro ad amici ; e lafciaro* 
noi patti nell'arbitrio del Confole . Il quale ritor* 
nato a 7{pma , tutto che non haueffe abbattute cit* 
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tày ne sbarattati ejjercìtì , e che per ciò non poteffi 
mandar fi dauanti le ^'>gHe, e i prigioni , che fin gli 
ornamenti de' militari trionfi t dimanS nondime * 
no i ed ottenne di trionfare fi magnificamente t cV 
egli non ne pafsò fenz.a nota d'arroganza ; e molti 
noi videro fenz% puntura d’inuidia, Pronuntiò 
apprejfi coìlui le conditioni della pace data a gli 
Hernici douer ejfere le medefme de' popoli Latini ; 
il che fortemente dispiacque , e diede molto da fi^ 
gettare alla gente migliore : per cicche} doue quefii 
erano parenti y e benemeriti de' Romani y\quelli non 
baueuanocon loro tne l’un legame} ne l’altro : fin- 
za che parue troppo gran fegno di prefuntioneyc'tha- 
uendo egli hauuto l ’honore dal Senato di pattouire 
fecondo il fuo arbitrio , non hauejfe anche hauuto^ 
la modefha di rendergliele , communicando i fuoi 
configli con e (fi. Ma l'orgogliofa feliciti di tre^ 
confolati } e di due trionfi , bauea cacciato dall 'ani- 
mo di co/lui la moderatione de’ penfieri ciuili:in—» 
tanto che yparendofi difipraflar tutti gli altri con 
la dignità } gli cadde anche in penfiero di fòperchiar 
la republica conia tirannia, Etaquefio intendi- 
mento s’ auuisò di dijìributr tra la plebe certe pofi 
feffioniy chC} quantunque alpuhlicoappartenejferoy 
erano però Siate da alcuni’ priuati ingiuriqfamen- 
te occupale : (y alla plebe > per maggiormente forti- 
ficarft , intendeua ancora d'aggiungere i popoli La. 
tini yegli Hernici • Conuocata adunque la molti- 
tudine y C} con magnifiche parole , rapprefentatele^ 
l ’imprefe }C bauea condotto a finenei tempo de’ fuoi • 
confilati i le promife di far in fuo beneficio quel, che 
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chiunque fit di iei maggior partigiano non fece /hL» 
altro tempo giamai % Et il giorno appreffotcongre^ 

• gati / Padri, e fatta dinanzi a loro vna nobile com- 
memoraùone de' meriti della plebe , cofi nel difen- 
dere della libertà , come ned 'amplificare dell 'impe- 
rio ,fropo/è di diuidere ira ejU'ai terreni , che /opra 
toccammo ; e di reiìituirle il prezzo di quel grano » 
che fu donato alla repubUca da Gelone Rè di Sici- 
lia itche^ per conferenza a ì cittadini plebei in- 
debitamente venduto . la quale propofla, e mentri 
ch'egli la faceua, fu da tutto il Senato con gratin 
fremito riceuuta ;e, pofeia che l ' hebbe fatta, daljuo 
Collega V irginio , e dai maggiori de' Padri agra- 
mente rìpr^a . Tra' quali ^ppio Claudio non /» 
temperò di direche, poiché 7 Confile Cafiio nel trion- 
fa de gli Hernici non sera potuto honor are con le^ 
fpoglie de gli auuerfari , penfaua bora in quedo de 
domani cH mandarfi dauanti le toghe de* Senato- 
ri* >/dche hauertdo egli riSpofto, che lafciajje la cura 
di Roma a* Romani » replicò ^ppiotche Roma non 
dbebbe mai fi felice Regno come fitto ri gouemo di 
*2fuma ; ne fu mai fi gbriofa RepubUca come per 
la famiglia de' Claudij . ^iui moltiplicarono /c-* 
parole , e l 'ingiurie ; & il Senato , dopo lungo con- 
trafio ,finza nuda conchiudere difdegnofamenle^ 
partiffi, Ma'l Confile per tutto ciò dal fuo propo- 
alimento non rimouendnfi, e, ragionando piu volte 
appreffo la plebe della dijìrihutione fipradetta , e 
rifcaldandofi fieramente cantra coloro, che la vie- 
tauano, a procacciar^ il fauor della moltitudine^ 
pertinacemente ogfi hor feguitaua, p' irginio dalT 

altra 
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altra parte col Senato s’ apparecchia ua a contri 
Parlale quinci egli co i miglior cittadini ^ e quin- 
di CaJJio con la feccia della plebe per la città s* a g- 
girauano . Preualfe per alcun tempo nelle raunan- 
ze della moltitudine la fattionedel Confole fediùo- 
fo : ma , pofcia che i Tribuni , 0 per tema d 'impigri* 
re la plebe con fomiglianti di/ìributioni , o per in- 
uidia di non ejj'erne fglino fiati gli autori , 0 per 
paura di foUeuar per ejfe fmifwatamente la perjò- 
na di Capto ^prejèro configlio di congiugner ft con 
la parte migliore , levaci aliborat e le volontà della 
plebe fi ragguagliarono • Contrapojerfi adunque^ 
cofioro vigorofamente alle propofle di Cajjio ; e^ fit- 
to colore , che non fojfe raghneuole contar gli fìra- 
nieri co i cittadini nella diuifton di quei ter reni» che 
peracquiftare non hauean faticato , tutta la conte* 
nenza delle fue Uggì artificiofamente abbatteua- 
no . Confentiua la plebea i Tribuni , mentre y per la 
compagnia de' Latini , douer toccarle nella diuifo- 
ne troppo poca parte auuifaua : ma^ quando Capto 
le diJcopriua.il loro pretejloy e rammentaualcy che^ 
anzi la confirteria de’ forejìieri era fiata da lui 
fiudiofimente propofìa ,.per afitcurar^con la loro di- 
fefaja parte y che toccata fojfe a' cittadini y muta- 
ua eUa fubttamente configlio ; e cbicdeua da capo» 
e ftringeua perche la dijlribution fi faceffe, Ho^ 
mentre dall' una e dall* altra parte o/linatamente 
fi contendeua y Uuofii dal Collegio de' Tribuni vti-* 
Gaio Rabuleioy che comporre ladifcordia de' Con- 
fili y e mojlrar ciò eh' a fare sbauejfe baldnnzofa-< 
mente promife » Onde yleuatefi tantojh gran voci 
i d’alìc' 
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if alle grezza , e fatto appreffo filentiot^ggiuyijè il 
j Tribuno, ^^(on è egli verOyO Caffiotihe tu nella^ 
) diuifion de' terreni vorrefti anche inchiudere i La^ 
i tini • e gli Hernici ? Il che hiuendo egli affermato^ 

> E tUiO l^irginio , feguito Rabuleto, riproui filamen- 

> te la giunta de' forejìieri i o pure condanni ancora 

> la dijlributione fra' cittadini ? Cotidanno , rifpojè^ 

> egli , la giunta de' foreflie ri, y e confento la diflri- 

> butione fra' cittadini yfecoft tutti gli altri giudiche^ 

> ranno. Hor dunque ,dijfe allhora il Tribuno alla 
i moltitudine > poi che conuengono in vna parte del* 
3 la propofta i due Confili > e nell 'altra difcordanot 
3 accettiamolo Quiriti y quella» che non hà cantra* 
3 fio» e quella » che fi contende, in altra opportunità 
3 rimettiamo. A quejlafentenzail popolo fecondan* 

do, e richiedendo, che fojfe tolto dalla legge quel 
ohe generaua la difiordia , Caffio, che non vole te 
dimezzarla , perche nolfifleneuano i Juoi difigni , 
ne potea proporla intera , perche ’l diuietauano i 
Tribuni, non fapendo che partito prenderfi, accom- 
miatò per allhora il Configlio ; e, difagiato ne' gior- 
ni appreffo della perfona infignendofi , machinaua 
incafa d'autenticar lafua legge con la fiperchie- 
ria delle vocile per tal cagione chiamò tanto /m- 
mero di Latini, e d' Hernici, che furono tantoffo 
ripiene le cafe d’hofi, e la città diforeflieri. Il che 
faputo da Virginio , fé bandire , che chi non bauea 
cajà a Roma in fra certo termine fi ne partijfe: e 
quejlo intefo da Cafiio, fi comandare , che chiun- 
que v' bauea ragione di cittadinanza ,fin che fojfe 
ìafualeggeapprouata,vi dimoraffe^ Ma dubi- 
tando 
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tafido i Padri , che la quiJHone non ft decide ffè alla 
fine col /angue j per prenderai , s'egli era pqfiibile, 
qualche riparo , da capo a conftgliarne fi congrega- 
rono . E quiui Appio Claudio , dimandato il primo 
del fuo parere» Spurio Cafiio( dijfe egli) o Padri 
03 Confcritti, col guadagnar/» gli animi de’ cittadini $ 
9ì e de' /orejìieri , tenta manifePlamente di /ar/t pa* 
0» drone di T{pma . Onde» /e voi non gl 'impedite la^ 
dijlrihution» che propone y io dubito che non camini 
>> douegli intende a gran pafii. L'impedimento» s'io 
non erro» non è difficile» mentre le ragioni per con* 
0» traporlo non mancano , Ai Latini non è douere ac» 
cbmunarle poj/effioni» che per conquiftar non/uda^ 
99 tono. A gli Hernici può bafiare» che» contro a quel 
»» cbe meritauano , voi delle loro non gli difpogliajle ^ 
,, Et alla nofìra plebe /ara piu vtile » cbe »/accendo 
9» noi refiituir al publico quel cbe gli ban tolto i pri- 
99 uati » il diputiamo per vendere in accre/cimento de* 
99/uoi Lìipendif» cbe non le /aria /ruttuojò » che ne pofi 
99fide[/e vna parte »la quale » oltre aU'effiere piccio- 
9» liffima » incolta ancora , 0 per la maluagità de' vi- 
9j cini » 0 per la propria impotenza » il piu delle volte 
99 le rimarrebbe . Io credo adunque» che conuengtu»» 
99 /enzaniuno indugio» e ffieguir quel c ho detto: e fon 
3 » /curo » che» /e noi riproueremla legge di Caffio,non 
3 j folamente non incorreremo nell 'odio della plebe »ma 
3 » fiamperem la republica dalle violenze della TÌran~ 
33 nide. Riceuettero con applaufoi Padri quefla fon- 
tenza Et Aulo Sempronio » che fu chiamato il fo~ 
condo» dopo d'bauer magnificata la cofianza di 
33 Claudio » A me tfoggiunfo » non occorre » o Padri 

Confcritti» 
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» Confcritùf dì eonftgUarin quejia materia prouigio^ 
»> ne diuerfa ; ma • con qualche piccola giunta, quel- 
>y la > che è fiata propofia , in ogni parte riconferma- 
»> re . Tu fai , o Virginio , che, ritpondendo all ' inter- 
ni rogation del Tribuno , dicefli non condannare Io-m 
dijiribution de' terreni alla plebe, ft veramente^ 
f* ch'ella fojfeda tutti gli altri apprettata : e però il 
t» ritrattar del tutto quel , che s'ègià in qualche par- 
ai te permejfo, non giudico io vtile a mantenerci amica 
i> al hifogno la podejlà de' Tribuni . Parrebbemi per 
>» tanto opportuno aggiungere , che chi farà diputatè 
3> a procurar la reflitution delle p^ejsioni babbitt a 
3i dichiarare , quanta parte d 'effe debba ritener il 
» publicotper allogarla ,o venderla a beneficio della 
39 plebe ì e quanta conaenga darne alla plebe medef- 
3, ma ,per pofèderla coltiuarla a fuobeneplacitoi 

33 r che di quefla tocchi al Senato determinare, s'hab - 
biano a partecipar egualmente tutti i cittadini ple- 
bei ',e che di tutto' l negotio , pofcia che i prefenti fo- 
no alla finedelmagtfirato,/i rimetta l'effecutio- 
y^ne ai Confoli , che fuccederanno . ^eflo decreto 
^ debba Jodisfar alla plebe per la beni- 

3, gmtà delle promeffe, e che pojfa giouar a i Padri 
^ perla beneficio del tempo, P tacque fommamentt^ 
0 tutto' l Senato la giunta del fauio Con figlierò ; e, 
fecondo ejfa , ordinò che fi fcriuejfe il decreto : il 
quale, publicato appreffò nel popolo , confufe i dife- 
gni di Caffo , e raffrenò le feditioni della plebe : im % 
peroch' ella cominciò finalmente a riconòfcere , che, 
mentre Cafsio volea far tanta parte delle pofjeftio- 
hì Romane a i popoli f or e fieri, e chic de a, che fi 

tornaffe 
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tomajjè il prezzo del frumento Siciliano a i plebei 
cittadini , ciò non era altro } cb' un ajjoldar gii vni 
per far fi Rè de' Romani , e dar la mercede a gli al* 
tri per la conquijia del regno: il qual dijègno le^ 
venne in tanta abbomìnatione , chetfenza guar* 
dar a profitto , cheritrar ne potefetcontro le machi- 
ne dell' inftdio/o Confile imprefé anch'ella co i Pa-* 
dri generofamente ad armarfi, T^lell'anno adun* 
quct che Juccedette sfitto tl reggimento di Quinto 
Fabio t e di Seruio Cornelio ^ due nobili ffimi 
fiorii Cefine Fabio fratello del Confile, e Lucio Va- 
lerio nipote di PopUcola , accufarono di tirannide ^ 
Spurio Cafiio, e dinanzi alla moltitudine a deter- 
minato giorno il ricbiefino . Comparue egli con tre 
figliuoli , fecondo il cofiume de' rei > miferabilmente 
ve(Hto:e gli accufatoriyfenza gl' indnq delle di- 
flrtbutioni da lui con nuouoeffimpiotentate,recan- 
do tejìimoni , e di danari , e d 'arme, e d 'huomini^ 
da i Latini, e da gli Hernici occultamente manda- ^ 
tigli 3 concitarono Sfattamente gli animi della ple- 
be » che pochi tra ejfa , o forfè non hebbe niuno , eh* 
vdir con patienza le fue difefe volejfe . Le quali 
però egli, con meditata eloquenza , di fare non fi 
rimaje ;e, con la commemoratione de'fuoi meriti, 
e con le preghiere , e con le lagrime , s'ingegnò dal 
fiprafìante pericolo , comunque piu efficacemen- 
te poteffè , di liberar fi . Mala moltitudine Roma- 
na dalla rimembranza del nome regio raccapric* 
data , antiponendo la ficurezza della libertà al- 
la debolezza della compafiione yfinza riguardar, \ 
ne ragioni , ne meriti > il condannò vigorofamentt . 
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a morire : ò“ i due rigidi Camarlinghi nel corpetto 
di tutto’ l pepale dalla rupeTarpeia il precipitaro- 
no . Lefue caje apprtjfo furono recate alfuolo^e pu- 
blicalii fuQì beni ic Jt non che preual/ela clemen- 
za Romana alla rigidezza Greca > i fioi figliuoli 
con tutto il rimanente efìinii ancora rimaftfareb- 
bona . Tal fine bebbe l 'autore della legge > che , dal 
partir de’ terreni , chiamarono i Romani, agraria: 
la quale ,non altramente che ne' primi tempi, nelle 
fìagioni ancora , che fuccedettero , non fu mai fin- 
za pericolo della libertà da' fèdi tio fi cittadini ram- 
memorata , Ma, perche l ’accufa , e ladtfefa, eh 'in 
que fio notabile giudicio fi fecero , defiderar perau- 
uentura piudifiintamente da chi leggerà fipotreb- 
bono I non voglio che mi fia graue , innanzi cht^ 
pafjar ad altro , per compimento di quefia materia^ 
quanto piu breuemente potrò, di riferirle, Cefone 
adunque , e Valerio , per fimigliante modo dinan- 
)) zà alla ratinata del popolo ragionarono. Fortuna- 
li ta ,oT{pmani ,fù fempre tenuta quella città ,nel- 
3j la quale l ‘ ingiurie publiche, non altrimenti che^ 
jj come le proprie , furono da' cittadini vigorofamen- 
9) te perfeguitate , Onde non bada parerai nuouo , fi 
9> not bramofi di far la noflra patria felice , compa- 
9) riamo boggi adaccufare chi di farla mifira s' ar- 
ii gomenta, bpurioCaffio propone di diuidere terre- 
ni ni , e danari , fra cittadini, e poffefifioni , e tenute^ 
9> tra forefiieri. La fua liberalità non ègiufia ; e la^ 
)i cagion , che la muoue , non è ciuile , Il territorio, 
oi che guerreggiando s' acqui fia, tocca al Gemmane, 
» 0 per ampliar la giuridittione ,o per /occorrere^ 
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99 alPerario : per modo ebe ehi vuol diflribuìrlo fra i 
99 prìuati ingiuria manifrjlamcnte la republica : la^ 
99 quale ^mentre prouuede a' foldati con la preda de* 
»9 nemici » non è tenuta a dar loro quel » che per fe ri- 
99 tenendo , per effi ancora neceffariamente ritiene^ ; 
n conciofia cofa che chi dice republica » dice l 'vniuer^ 
3> fttà de* cittadini ; onde niuna cofa può intender/! 
i 9 ejjere della republica, che di qualunque fuo cittadi- 
99 no confeguentemente non fta, [ danari , onde fu 
99 compero il frumento Siciliano , non feruirono per 
99 fomentare le Jùperfluità de* patritij , ma jtricoljero 
99 perfupplire le neceffità dell'erario ; l'erario prou- 
,, uedeai bì fogni della republica ; e la republica non 
j, ècompofia piude* patritjf che de* plebei cittadini: 
onde la rejlitutione , che fi dimanda in fauor della 
,, plebe, non f farebbe fenza pregiudicio della plebe 
„ medeftma . Ma qual ragione allegherai tu,o Caf 
3, /io, per far comparir gtujìa la dijìribution de* ter- 
3, reni , che tu procuri ancora per gliììranieri ? For- 
99 fi ^terfero ilfangue i Latini, come fecero i Romani, 
3, per conquifìarli ì forfè furono con noi gli Hernici 
3, quando combattemmo per poffederli ? Tanto è lon. 
3, tano , 0 Quiriti , cbe quePlo/ìa,cbe quelli in aiuto 
33 nofìrogiamai non comparuerote queiìi a* danni 
noflri manifejlamente s* armarono : ond* a gli vni 
99 fu giuflitia ,cbe noi non dona fimo; ò* a gli altri 
33 cortefia , che non tegliefSimo . Ma , doue pur qual- 
3, cofa a co/loro baueffe douuto la\republica di/iri^ 
») buire i cbe parte, vi priego , è quella , cbe fa per effi 
3) la benignità delnoffro Confile ? è ella perauuentu- 
M ra conforme alla qualità de* loro meriti ? è ella for- 
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jj fe inferiore a queOadeOanoJira plebe f Delle tre^ 
iy parti le due jon quelle t eh' egli dona a foreflieri ; 
» delle tre parti l'una è quella t che ferba a' citta di- 
ni , 0 * che fìrana liberalità ! ò che nuoua diflribu- 
tione 1 ^efio è l 'amore t o giriti, che vi portai 
i» il volìro campione ,* quefii fono i riflori , che procac- 
» èia alle voflre miferie: e quejla finalmente è la-, 
» pruoua t che la cagione di quefla fùa nuoua propo- 
fiaeuidentementevimanifefia.Latenerezzai de* 
cittadini , / 'affettione de' foreflieri t il patrocinio 
yy della giuflitia , il giouamento della republicay l 'ac- 
» crefeimento di te mede fimo , fin le cagioni , o Cafiioy 
yy cb' a proporre con tanta pertinacia quefla legge-, 
yy [limolare ti pojfino : la cariti de* cittadini non ti 
j> muoue 3 perche tu gli pofloni a foreflieri i l’amor 
yy de' foreflieri non t ’inuita » perch' e fi non fon bene- 
yy meriti de' Romani; H- zelo della giuflitia non ti 
yy ^inge > perche tu dai le poffeffioni a ehi non toccano; 
yy il beneficio delta republica non ti sforzai perch'ella 
yy non racquifla quel ychei priuati le tolfero : reBa^ 
n adunque per neceffità , cbe'l filo de fiderio d'ag- 
3igrandirla tua perfinamedefima fia quello tcb* al 
33 procurar di quefle moflruofe diflributioni temer a- 
33 riamente ti perfuada » Ma che grandezza yO mi~ 
33 fero y è quella che tu pretendi ? *jfon fei tu nato a-, 
yy Roma di nobiliffima famiglia ? non hai tu hauuto 
yy l ’honore di tre confilati ? non puoi tu gloriarti del- 
yy lo [plendore di due trionfi Ah che non può lo fìi^ 
yy molo d'una difordinata ambitioneì La rouini-» 
yy della republica è VimprefUi che tu riuolgi; l'op- 
yy prefiione della libertà è la vittoria , che tu procu- 
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9) ri ; il domìfiio della patria è lagrandezj^a ^ che tu 
99 ricerchi, Voflro padrone ^0 giriti, tenta eipref- 
jj famente di far fi Spurio Qaffio ;etCome quegli » che 
99 fi vergogna d'bauerui per eguali t va cercando le 
>y vie di conquiflarui per ferui: e voi non v'auuede-' 
a te della fua fuperbia ; e voi tenete mano alla w 
3> fra rouina . Che penfàte , per Dio, che vogliano /i- 
3j gnificar que' danari , che credete , che pojfano im- 
» portar queir armi ^ che fiimate che vengano afa- 
» re quegli buomini, che da i Latini , e da gli Herni- 
fi ci fon tutt' bora alle fue cafe nafcofamente man- 
» dati i forfè diciam noi > per odio della fua perfonsy 
>> quel che con altra che conlanoflra pruóuaverifi- 
ii care ancor non fi poffd^ Faccian fi innanzi de' mi- 
33 glior cittadini , e de' piu nobili foreflieri , che voi 
33 conofciate ;e dicano in queiìa materia quel chan^ 
33 faputo , quel c' han fentito, quel c'ban veduto, 

33 Testi MONI. Parui egU adunque, 0 
39 mant , che noi parliamo di cofe incerte, 0 che gridta- 
33 mo fuor di ragione ? Euu' egli auuijò , che Spurio 
33 Caffo procacci il ridoro de' vo/lri danni, 0 faccre- 
33 fcimento de' fuoi tiloliì Deh rifcntiteui vna volta di 
33 tanto fìupore ;e ricono/cete , chele fue lufingbe al- 
33 tro non fino eh' un'efca 9 con la quale l 'hamo del fuo 
3i velen ricoprendo , a trarui fitto U giogo d' una mi- 
33 fera feruità infidiofamente s' apparecchia , Ram- 
33 mentateui che conditone era quella della plebea 
33 Romana fitto la Signoria di Lucio Tarquinio : e, 
33 poiché l’afiicurare il tbefiro della libertà c ripoflo 
33 nell efficacia delle voflre voci , non permettete , che 
33 quei, che verran dopo voi ttnaladicano, non lafu- 
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perbia di Spurio Caffiot ebe procacciò di farfi Ti' 
» ranno di Roma^ ma la viltà del Popolo 'Romano^ 
» cbe non bebbe cuore di contrafìarlo . ^ue/ia brie- 
uemente fu l 'accufa , cbepropofiro contro al Con- 
foleCaffioi due valenti ^uejìori : il cui tenore bet- 
uendo già egli in gran parte fra fi iìeffò imagina- 
tOy co/iyfenz.a punto sbigottìr/i, immediatamente 
» rijfofe . / 0 non potrei contenermi » o T{pmanit cbe^ 
yy non lodafsi la pietà p cbe mojirano cotefii nobili 
9> giouani a prendere p quaft come di propria ingiù- 
y> ria, il patrocinio della repubiica pfep come della di* 
» uipon dé' terreni p nò per via di forza, ma di legge» 
jy in fauor della plebe da me procurata al prefentt^ 
yy m'accufano p coft della poffeffion de' mede f mi , non 
yy per ordine di ragione, ma per fopercbio di vtolen- 
za da altri ottenuta, baueffero anche in altro tem- 
yy po ipo[feffori vigorofamente accufati. Ma ,pofcia 
yy cb' eglino diloro allbora fi tacquero, e cbe dime bog- 
yy gi tanto acerbamente fauellanopionon sò,fe l 'a- 
yy mor di'R^mayO l’odio della plebe Romana,adin- 
yy fumare il nome del voflro Confòle ve glihabbia^ 
yy dinanzi con tanto ardore Jòlpinti , Voglio, cbe voi» 
yy e non io , ne facciate il giudicio , o Quiriti , concio^ 
yy fia cojà cb* io non fia qui per render infamia per in- 
ii famia , ma per giuÙificarmi diquely cbe,fenzM-» 
9 > fondamento di verità p ne di ragione , opporre da-» 
i9 coloro mi finto» Dura cofa, negar non poffoy mi 
yy parue , cbe le poffefiioni , cb* al publico apparsene- 
yy uano pfoffero da i priuati violentemente vfurpate; 
yy ingiufìa p cbe le vettouaglie mandate in dono dal 
Rè Siciliano alla repubiica , pagar nondimeno da 
> poueri 
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9 % poueri cittadin fi doueffòno ,* crudele , che la plebea 
,, Romana dal rigor de' creditori fi barbaramente^ 
9 , Sìratiata f non foffein qualche modo dalla repub li^ 
9 , ca fouuenuta . £ però propofi la diflributìon de' ter- 
99 reni , e la reflitution de' danari , cbe t ritenuti dal 
9 , puhiico f poteano affai poco auanzarlo te f tra la^ 
9 > plebe diuifi trifiorata in gran parte nelle fuemife- 
9 ) rie l 'baurtbbono . Egli è vero , che , per rendere^ 
99 piu iiabile la nojlra lega co i Latini , e per mettere 
99 maggior freno alle ribellion de gli Hernici, giudi- 
9 > Cai ben fatto di fargli ancor loro delle nofire diRri- 
19 butioni partecipi mi parue infieme i che' l ricom'- 
9 > penfare l 'ingiurie co i benefici/ dalla grandezza^ 
9» de gli animi 'Romani difcordante operatione non^ 
9 > foffe . 'dfdla quale magnificenza fe pure poteffe al- 
3 > cuno riprendermi t eh' io baueffi a beneficio dii’ fore^ 
» flieri ecceduto , niuno certamente può condannar- 
ci mi , eh' io habbia a danno de' cittadini operato: per- 
ii cioebe la benignità t cbe noi vfiamoverjò gli alle- 
9 , gati 9 ritorna in vtilità della republica ; e la repu- 
9 , blica et cittadini t fecondo anche l'opinione di chi 
9 , tri accufa t fon fi fattamente fra fe (lefsi congiunti, 
99 chele loro fortune non poffono effere perniuna con- 
ti ditione diuife . Onde tfe col proporre della mialeg- 
99 ge io hò prouueduto a'forelìieri , bò prouueduto a' 
99 cittadini i s' bò prouueduto a' cittadini , bo prouue- 
99 duto alla republica ; e, sbò prouueduto alla republi- 
99 ca,non poffobauer propofi a difiributione,cbe giu- 
„ fìa ,e ragioneuole ^Jenza contradittione , non fia . 
99 Ben confejfo con tutto ciò , che quel, che > per zelo dei 
99 ben commune , ni è caduto in mente di fare , rafiò- 
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j j miglia in qualche parte quel , che » per brama del 
j} particolare t è tal volta nelle città libere da gli am~ 
}3 bittoft cittadini adoperato : ma non ban fempre 
3) giudicarfì ree quell ‘opere 3 che ne portano la forn- 
ii bianzasetu puoi ricordarti , oValeriótfe'l palaz - . 
33 zot che /olleuò fui monte Velia il tuo valorofo prò- 
33 genitore tfù per opprimere la libertà to per accre^ 
a fere la magnificenza di Roma, NelVeJJempiodel 
33 quale fe tu col tuo Collega bauefìe piu attentamen- 
te riguardato » far ebbe ui fors anele in mente venu- 
3> to I che Spurio Cafsio 1 il quale è flato in tante gui- 
afte tanto egregiamente dalla fua republica hono^ 
3> rato , e che sà , che i Romani non pojfono viuere fi 
3» non liberi f non può hauer propofla la difìribution 
a de' terreni per abbattere » col fauor de' cittadini 3 e 
» de' fare fieri 3 la libertà di T{pma f ma per afsicU'- 
33 rare 3 con l'amor de gli vni 3 e de gli altri» il man- 
ti tenimento della republica • Effe gli buomini, e t ar- 
ii me 3 che tragittar nelle mie cafe bauete veduto»con- 
3) trapofti a co/i fatta opinione ne gli animi voflri fi 
tifojferoipoteuate ben anche auufaruit che, mentre» 
33 per procurar il ben publtco 3 io mi vedea dalla— • 
ii fattion de' potenti con tanta iniquità perfiguitatot 
3» ogni ragion voleua > cb' alla falute della perfino-» 
33 mia 3 per quanto pqfiibile mi foffe » io prouuedefsi, 
33 Eti auuenga che de gli apparecchiamenti d' arme-» 
33 poffano anche cofloro f che m‘ bauete armato incon- 
33 trofar fide , del confglio nondimeno » onde s'appa- 
33 recebiauano 3 non può fe non la /inceri tà della mia 
33 co/cienza tefìificare . ^uefla ni afsicura a diruta 
33 o Romani» ch'io non riuolfi mai penfiero nell' ani- 
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yy moi ch'ai JbUeuamento , ér alla grandezza voftra 
yy dirizzato non fojfe ; e che t fi ne' miei confilati fot' 
yy tomi/i al vofiro imperio i Sabini tfi vi conquijiai 
yy la confederation de' Latini » fi vi rendei figgetta la 
yy nation de gli Hernicitfivifeci amicala genera^ 
yy tione de' yolfii » tutto operai fimpre per effaltatio^ 
y* ne della republica ie ^ fi nelle ciuili amminiftratio- 
yy ni io pacificai le difiordie tra i cittadini, fi perfua” 
yy fila plebe a ritornar alla patria $ fi propofi a i Pa^ 
y > dri di rifiorar i fuoi danni ,fi mojfi ogni pietra per 
yy temperar i fuoi /degni t tutto fu per zelo della con- 
yy cordia de gli Ordini . Per le quali opere nondimeno 
yy io non ho potuto riparare i che la doue poco dauanti 
yy entrai come trionfator de' nemici fio non entri bog- 
>j gi come trionfo de' cittadini ; e cb'in luogo delle por- 
yy pore > io non mi vegga cingere delle gramaglie ; e 
yy eh' in vece delle lodi , io non mi finta percuotere^ 
yy dalle calunnie . Son ben caduto i fra le mie feiagu- 
yy re , fitto il giudicio di quel Popolo Romano, che, nel 
yy fintentiar de' fuoi cittadini , non pondera la forza 
yy delle ragioni fu la bilancia delle mifirie ;e che, fi ^ 
j, per l'artificio de gli auuerfari ihauejfe poco al pre- 
„ finte le mie difefe fentite yfentir a le ragioni, che^ 
yy faran dalla cqfcienza allegate ; e vedrà le lagri~ 

yy me, che quefii fanciulli diffondono , I quali fi com' 
yy io generai , perche foffero Campioni della plebea 
yy Romana cantra l' ingiurie de' fuperbi cittadini, cofi 
yy vi priego , o giriti, a non permettere, che veggano 
yy il loro padre, in ricompenfa della fua pietà verfo 
yy di voi, dalle vofire voci mede fime , cantra ogni ra- 
yy gion di gratitudine , condannato : e che yfe pure voi 
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»> douetecon gli antichi ejfempi paragonarmi t non—» 
j> con quel dt Tarquinia Superbo ^ che trattò la molti~ 
a tud/ne Romana con tanta crudeltà , ma con quel dì 
»y Valerio Poplicola > che la gouernò con tanta man- 
j> fuetudine , nel giudicio f che fiete per fare della per- 
s) fona mia y voi mi paragoniate: perciocbe tfe rico- 
» nofoeretc , che Publio Valerio protettor della plebea 
a Ju anche liberator della patria f concbiuderete , che 
Spurio Caffio difenfor della moltitudine non può ha^ 
39 uer bauuto ffiriti da /aggiogar la republica. Nella 
39 quale finalmente io non dico jO Romani t che non—» 
jj / babbiano a punire i penfieri della Tirannide^ ; 

ma ben vi rammento, che ,fo ci hà da ejjere riguar. 
3} data la nobiltà della progenie , io fon nato della fa^ 
3, miglia Cafiia ;/e la grandezza de gli bonari, io fo- 
3, no Piato tre volte Confole ;fo l 'eminenza della glo- 
3, ria , l 'hò conquiflata con due trionfi ^ e ,fel 'abbotta 
3, danza de' meriti, bò faticato talmente per la mia^ 
3, patria , che non potran mai r accentar ft le fue gran- 
ai dezzcy che non fi faccia memoria de' miei benefictj» 
Co ft , quantunque da pochi afooltatOyfi dife/e di- 
nunzi alla Romana moltitudine il male auuentu- 
rato Cafiio . Apprejfo la morte del quale raddop- 
pio [fi nell'animo de' grandi il dispregio della gente 
minuta : ér ella cominciò , fecondo il coflume , a ri- 
prendere Je medefima d'bauer condannato il fuo 
protettore ; tanto piu che, non vedendo effecution-» 
del decreto , che fece in Juo fauore l 'anno precedeUm 
te il Senato , d'effore fiata ingannata euiden te- 
mente le parue. Chiamaua però traditori della re- 
publica i pajfati Tribuni i e fiimelaua i prefenti # 

dimandar 
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dimandar l 'ejfecutione della promejfa . V re/èro per 
tanto i Confili cagione dalle fcorrerie de' vicini S 
menar fuori della atti quella parte del popolo , che 
maggiormente romoreggiaua : ma , non volendo el'> 
la dar il nome alla defcrittione dell 'hojle » ó* arin- 
gando per tffa ofiinatamente i Tribuni , vennero 
eglino , per vltimo rimedio t alle minacce ; e prote* 
Ììarono di non permettere , che la moltitudine fojft 
dalTimperio d' alcuni feditìofamente agitata. La 
qual parola generando negli animi qualche foipet- 
to di chiamar ^Dittatore , e , dubitando/i che toccar 
ad Appio la volta non ne douejfe , cejfarono di pre~ 
/ente le ripugnanze , e /i defcriJI'ero le legioni. Vfcì 
Cornelio con vna parte dell'esercito nel V dentano 
territorio , e le prede quiui raccolte ricouerando» ^ 
i prigioni per danari al nemico re/lituendot pattouì 
con lui tregua per vn anno j e parti (fi , Fabio dalF^ 
altra parte corfe col rimanente dell ’bojle le campa^ 
gne de gli Equi , & apprefjo entrò in quelle de' V ol^ 
fci ii quali foffsrfiroful principio di veder/i guaflar 
il paefe : ma > poiché s' auuidono del poco numero 
de' 'Fumanti quafi per niente riputandoli , fi fecero 
loro incontro con piu temerità che configlio ; concio- 
fa cqfa chef e [fi gli hauefferOìmFtre vagauano per 
la campagna , Sprouuedutamente affalitit in fugcu» 
fenza alcun dubbio vergognofamente volti gli bau- 
rebbono , Aia 7 Confile pentita la loro mojfa t rae- 
colfe tantofto le genti, cb'andauano S^^rfe, e, confor-, 
me alle leggi militari, in atto di combattere rior» 
dinolle , Il che , contro a quel che credeua , dal ne- 
mico veduto, gli cambiò talmente la baldanza in 
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timore, ch\ahbandonata incontanente la caufapu* 
blica , ciafcuno a procacciar la propria falutt^ 
ignominio/amente fi diede ; e chi per vna via , e chi 
per altra in dietro fuggendo , ò* il maggior nume-' 
ro nella città ricouerando , libera la campagna a i 
Romani , fenza niun contrafìo , lafciarono , Vero 
è scb' una piccola Jchiera , meglio che l' altre d'ordi- 
ne prouueduta , /i fortificò fopra la cima d 'un mon- 
te : ma* l Confile con tanta fillecìtudme da ogni par 
te la cinfe , che > per non morirui di fame , a ren - 
derft finalmente con tutte l 'armi fù necejfaria- 
mente coftretta La preda , e t prigioni venderono 
a beneficio dell'erario , per ordine del Capitano 
^ueflori : ò" egli fui terminar dell'anno a "Roma 
con l 'ejfercito fi riconduce . La doue dubitando i 
Radri icbenon fuccede^e al confilato\qualche cit- 
tadino d inchination popolare , che , colfauorir alla 
legge agraria ,rimetteffè la plebe ne’ primi tumul- 
ti , procurarono , che foffe dimandato da Cefone^ 
Fabio , e da Lucio Bmitio » della fattione arijlocra- 
tica difenditori valarofifitmi : ne la moltitudine^ 
potè contraftare , che non / 'otteneffero ,• percioche le 
centurie , che contengono i piu nobili cittadini , fen- 
za btfogno di difcendere alle claffi inferiori , Confili 
della republica con grandiffimo con/entimento gli 
elejjero. "^^(on hebberoco/loro/ùl principio neceffità . 
di con trapor fi alle riuolutioni della plebe ì percioche 
le guerre de' far e/lieri raffrenarono le conteje de* 
cittadini . I Volfci furono quelli , che , tra per l 'ig- 
nominia poco dauanti rtceuuta , e perfntirfi di nu- 
merofo esercito prouueduti , la minor parte ne fpin- 
K.' Jero 
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Cero contro i Latini > egli Hernìci ; e con ìa maggio- 
re i Romani nelle proprie cafe affettarono . ^ Ce- 
fone Fabio toccò la forte dt difendere il paefe de' 
confederati ;^a Lucio Emilio d'boQeggiar le cit- 
tà de' nemici . Venne egli adunque vicino alle mu- 
ra d' Antioy etvedutaui ordinata l'hofìe contra- 
ria yfipofe a campo di rincontro ad effa in vn pog- 
gio . Prouocollo appre(Jo il nemico piu d 'una volta 
a combattere ; ed egli , quando tempo gli parue^ > 
tratte fuori le fchiere yò" a ben fare inuitatele t al- 
la battaglia vigorojamente difcefe • ^uiui fecero 
da prima gli ejferciti il lordouere con l 'bafìe ; e po- 
fèiat impugnate le ffade uno addoffo all' altro con 
eguale ardimento fi lirinfero . Ciafcuno teneua il 
luogo y cbe y cominciando , hauea prefo ; ét' i Volfci 
ammaefìrati nella fcuola di Martio non cedeuano 
in niuna parte a'T{pmani: egli è vero y cbe y per 
maeflria di guerra y cominciarono poco appreffò • 
fenzaguajlar l 'ordinanz.Cy verfo la /alita a ritrar- 
fi t acciocbe yjèguendoli i nemici y con l'auuantag-i 
gio del luogo gli riceuejfero : onde , penfando i Ro- 
mani y cbe ctò ftffe vn principio di fuga ygl ‘incal- 
z.aronoancb'e(Ji ordinatamente infino a tanto ebe» 
correre verfo gltfleccati apertamente vedendoli ^ 
fenza piu guardar ordini , gli figuitarono; e le cen- 
turie dell 'ultima fchiera , come fe già fuperati gli 
batte jfero , da vna parte a ditpogliar icadaueri y e 
dall'altra a raccogliere la preda fi Iparjero . Il 
cbe non cofì lofio videro i Volfci , cb’eran vicini al- 
le logge, cbe contro a lor firiuolfero , e quei cbe v'e- 
rano dentro y aperte incontanente le porte » da piu 

d'un 
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d'un lato gli ripercojferoi intanto che » mutate ft 1^ 
vicende , quei tche prima perfeguitauano , a fuggii 
re i e quei , che fuggiuano , a perfeguitar fi riuoljè- 
ro . ^uiui molti valorofì T{pmanì, o precipitati per 
lafcejd fojopercbiati dal numero t infelicemente^ 
morti rimafero ; ne fu migliore la fortuna di quei% 
cbts erano alle /paglie t ^alla preda riuolti iper^ 
fioche t tra morti e prefi altri > ne di loro^ne del ri- 
manente fcamparono ife non alcuni i che i fattola^ 
fcortade' caualieri ifurono fui far della fera ne gli 
alloggiamenti ricondotti ; e quejli ancora rimafi 
con gli altri farebbono , fe'l beneficio d *una piog- 
gia , che fimife , & il fauore df una nebbia , che fi 
^arfe i non gli hauejfero % per gran ventura , con- 
trola nemica perfecutione foccorfi , Ma'l Con fole 
la notte apprejfo trajfe da gli [leccati tacitamente 
Vejfercito i efopra vn poggio vicino a Longula fui 
ve^ro del feguente giorno accampatofi , prouuide i 
feriti di rimedif » e gli afflitti di confolatione ^ , 
/ Volfci dall'altra parte ifentita la partenza de' 
Romani , da campo ancb' eglino fi leuarono; rac- 

colte le [paglie iCon quei feriti t che paruero poter 
viuere t dentro alle mura d'Antio fi ricondujfero : 
la doucy e co i cantici di vittoria yC co i facrificjjy 
e co i conuiti y lietamente per alquanti giorni fe- 
fleggiando fi ricrearono . E forfè che y fi fojfero Rati 
contenti a quel yC hauean fatto yhaurebbono affai 
gloriofamente quella guerra finita ima, come fenti- 
rono i Romani a poco numero ridotti » e la maggior 
parte feritij cofi y ri prejè l^armi y con temerario di-^ 
fregio y incontro a lor fi zi^infero: & vna molti- 
tudine 
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tudine di difarmati 1 tra per la curio/ìtà dello spet- 
tacolo I e per la cupidigia della preda , •vfcirono 
dalla città mefcolat amente con tfji. Peruennero 
adunque cofloro al colle , doti era alloggiato il ne- 
mico ; e i vigorofamente in arriuando ajfalitolo > 
d 'abbattergli i pah dello Sìeccato con ogni Sìudio 
s' argomentarono . Ma icaualieri T{pmani i per la 
neceffttà del luogo dmenuti pedoni^ •vfcirono i primi 
a contraflarli te dopo loro que' che , chiamati tria- 
rijiper V ultime neceffttà fi riferbauano» Reffero i 
Volfci all'impeto di cofloro per alquanto Spatio va- 
loro/àmente ; ma, per la malageuolezza del luogo» 
furono alla fine cofiretti a ritrarfi , e, con piu danno 
loro , che de' nemici , nella pianura difcefono . §fui- 
ui piantati gli alloggiamenti , e fchierato ne' gior- 
ni appreffo l 'efferato , alla battaglia il nemico piu 
d 'una volta inumarono : ma , non potendo trarlo 
fuori de gli Sleccati ,per riprouarft in qualunque 
modo di Spiantarglieli , le forze loro dalle città cif- 
conuicine con nuoua moltitudine accrebbero. Per 
l 'aiuto della quale , e per la dtffalta , che già pati- 
nano di vettouaglia i T{pmani, era loro per riufcire 
il difegnotfe l’altro tronfile » vdito il pericolo del 
Collega , non gli haueffe tantofìo mandata genie^ 
cbe,fenza effère dal nemico fentita, entrò ne gli al- 
loggiamentt Romani , e foUeuò le Speranze d 'Emi- 
lio. Ma i Volfci , confidati neS numero, ad affalir 
gli Sieccati con le Jchtere piu folte da capo ti poggio 
falirono . iiofferfe il Confole , che venifjono a loro 
agio, e cbe per buona pezza all'imprefa s' affaticaf- 
fero : ma, quando opportuno gli parue , diede vn^ 
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fegno a'fildaùypercuitdiueltiin vn punto i pali 
delle logge t addojjb al nemico da m'>Ue parti s'ah~ 
bandonarono : e quefii con le (pade» e con l 'bajìe > e 
quei dentro co i dardi, e con le pietre , fi pertinace- 
mente combatterono , che, non cadendo /òpra la fol- 
ta moltitudine de' nemici colpo , cbe fife vano, dopo 
molta vcci/tone fattane , con vergognofa fuga a pre- 
cipitar fi dal colle , Ò" a faluarfi a pena ne' loro al- 
loggiamenti gli fìrinfero . Onde rafjicurati i Ro- 
mani difcefino incontanente nelle campagne nemi- 
che , e di ciò , c' bauean bifigno per viuere , fecondo 
che loro piacque, fi prouuidero , Auuicinauafi in-^ 
tanto il tempo della creatione de' nuoui Confili : al- 
la quale non fiffèrendo il cuore ad Emilio , per la^ 
vergogna riceuuta da' Volfci , di ritrouarfi, Cefone 
fuo collega , commejfa la cura de gli alloggiamene 
ti a' Tribuni y andò egli ipacciatamente ; e, congre- 
gato yficondoTufinza, il popolo y non fopra coloro, 
che diftderaua la plebe , ma fopra quei, chauea di- 
fiojio il Senato , ordinò che fojfero dalle centurie^ 
ricolte le voci tonde Marco Fabio fuo fratello mi- 
nore , c Lucio y alerio accufator di Caffo , fucceffiri 
al Conflato furono ,fenz.a contradittione , chiama- 
ti . Cofloro nel cominciar dell ' ufficio fi cero ordinar 
dal Senato , che s' hauejfero a fupplir le centurie , 
che nella guerra Annate cerano diminuite; & im- 
pofero , cb'a certo dì fojfe preflo per dar il nome^ 
chiunque all'età militare aggiungeua. Tumultua- 
rono i piu mendici a quello comandamento ; eif , 
allegando d'ejfere fiati gabbati, d'vbidir i Con- 
fili Ì& il Senato, feditiofamente rìcufauano ; 
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Mccufando di traditone iTrtbum , l'aiuto loro con 
furiojè iirida inuocauano » *2idonofiante le quali , 
parendo a tutto il rimanente del Collegio , che 1 per 
le guerre forefiiere , il tempo non fojj'e opportuno 
da fujcitar le difcordie cittadine , Gaio Menio filo 
fra tutti gli altri protejlò , che non tradirebbe la-» 
plebe ;eche}fn che non fojfe ejfeguito il decreto del 
S ena to intorno alla dijìributione de' campi , che fof 
fe fatta de/cri ttione d ’ e jjer cito per ninna gufa per* 
metterebbe • Alla cui pertinacia contraponendoji i 
Confoli ) e dicendo > non poter fi allbora per le Jòpra* 
fanti guerre la promejfa alla plebe attenere , e^i 
replicò j che non baderebbe a loro nouelle , ma chey 
con tutto il fuo potere y la defcrittione dell ’hofle im- 
pedirebbe : il che fece anche loro vedere apprejfo 
per opera > quantunque vanamente alla fine s af* 
faticajfe : imperoch' ufcirono i Confoli fuori della-» 
icittà , dou' egli non hauea giuridittioney e» quiui po* 
fi e le fedi e imperiali , prejèro a fare la fcelta de'fol- 
dati fecondo che loro parue bijògno ; e di coloro , che 
facean refijlenz,a , altri condannauano in danari y 
ad alcuni guafiauano i poderi , e molti Jpogliaua- 
no de gli arnefi contadinefehi : contro le quali ef 
fecutioni non hauendo la moltitudine il riparo del^ 
‘la podeftà tribunitiay a dar finalmente ilnome^dy 
il giuramento, fecondo la volontà de' Confili yfà 
fuo mal grado cofiretta . Supplito adunque con—» 
quefla defirtttione il mancamento delle centurie y 
a Fabio toccò la di f e fa de gli allegati, & a Valerio 
la guerra de' trofei » I quali ,fentita la fua venu- 
ta y non piu y come prima , il nemico di^rezzandoy 
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ma mef^lìoy e di gente ^edi luogo , forùficandofhptu 
tofìo a difendere , cb' ad affalire ,/? come anche fe- 
cero i Romani t s' apparecchiarono: e quindi au* 
uenne^ che pafsò molto tempo % innanzi ch'allea 
mani , con generale mifchia •veniffero ; ancorché 
tra coloro i cb'ufciuano per te neceffità del vtuere» 
s appiccaffero affai volte de badalucchi t con danno 
bora dell 'una^ bora dell 'altra parte : il quate^ 
però molto maggiore ne* 'Romani appariua , irua 
quanto i V oljci con nuoua gente % fenza intermif 
pone I il riparauano . £ quefla fu la cagione » chef 
tratto finalmente fiori de glt Beccati l'effercitOf 
alla battaglia i Romani baldanzo/àmente inulta- 
rono • La quale $ da loro non rifiutata f fu per lun- 
go ipatio tanto feroce t quanto tra genti » che cen^ 
eguale efperienza combatteuano r era conueneuo- 
le che fófje -Ma, po/cia che, tra morti e feriti, cad- 
de la maggior parte d’amendue glt ejfercitiy e ch'ai 
rimanente failt del tutto la lena , e fi rintuzzaro- 
no, o fi ruppero l 'armi da combattere , diedero e- 
gualmente i Capitani ilfegno della ritratta , e le^ 
/campate reliquie dentro a gli alloggiamenti ricoU 
Jero • Qwndi ciafcuno gli andamenti del nemico 
offeruaua,per cogliere tempo tn qualche modo di 
danneggiarlo : ^ intanto s'incolpauano a Roma i 
Joldati , che ,per l 'odio del Confile > non baueffero 
voiutonnncere ; & accujàuafi nell'effercitoil Con- 
file, che per difetto di configlio , non baueffe fapute. 
Ma , mentre in queflo fiato erano le coje di fuori, 
etpparucro nella città vifioni tanto fpauenteuoli,e 
e udir<mo voci fi proctigiqfi , che pudicarono gl 'in- 
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terpretì % l 'ira ctlejie i per indegno mniflerìo di far- 
erifieij , ejfere da effe manifejiamente fignificatcL -» . 
Perche fatta /òpra ciò da' Pontefici diligente inqui- 
fitione ^ritrouqfii > eh' Opimia Vergine Veilaletcon 
la lordura de gli abbracciamenti lajciui > bauea le 
facerdotali cerimonie contaminate : onde iCondan- 
nata lei prima ad effere fippelita vinate giudica- 
ti appreffoa vituperofa morte gli amanti t ceffare- 
no t fecondo la credulità Romana » / 'ire de gl 'Idr 
dy te fi dileguarono i terrori da gli buomini. Ri- 
torno nondimeno l'u/ata di/cordia nella elettionc^ 
de' Con/oli : per la quale effendo venuti a Roma-* 
Fabio te V alerio t e iludiandofì, che ^ tra la gio- 
uentùpatritiat /offe promoffòvn figliuolo d' Appio 
Claudio t per alterigia di coflumit odioJòyCy per 
moltitudine difeguaci % potente > bebbero contraria 
la volontà della plebe y che dell 'Ordine de* piu vec- 
chi tede' piu moderati , volea che fi ere affé il ma- 
giflrato jupremo. Onde t fiel conuocar del popolo 
alla elettionctfu tra i Confoli e i Tribuni fi feroce- 
mente contrafiato , che ne vennero i lorofeguaci al- 
cuna volta alle pugnai e poco fallì che nonne perue- 
niffero all' armi . Per la qual cofa il Senato t ebe^ 
vincere non poteua^e cedere non volena» a con fi- 
gliar che partito s baueffe a prendere y con ango- 
feiofa follecitudine tfi riftrinfe , Alcuni voleuanoy 
che fi chiama ffe Dittatore t per cui t cafiigata la te- 
merità de' fedi tiofi, e corrette le trafgreffioni de' ma- 
gi Arati ifoffe poi congregato il popolot e propofia l'e- 
lettione de' Confoli - Ma la maggior parte confi- 
gliò, che / elegge ffe vn de' piu vecchi , e de' piu ri- 
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guardeuolì cittadini , ii quzle , ceffando tutte t 'al- 
tre podefià , alla creatione de' Con/oli , non altri- 
menti che per antico ft faceut a qutlla de i Rè 
condo il hifogno della republìca , prouuedejfe. Chia- 
marono però le piu voci a quello carico Aulo Sem- 
pronio Atratino: & egli ^per quei giorni che'l ten- 
ne t pacificamente la republìca goutrnata,pronun- 
tiò fuccejfore Spurio Largio, ^ueffi ,conuocato il 
popolo per centurie ^ ericolte ^Jecondo l'ordine ciaf- 
fcoy le voci da effe » con buona grafia d ‘ambo /t-» 
parti ) dichiarò Conjoli Gaio Giulio d'inchinatioTL^ 
popolar ey e ^into Fabio di fati ione arìftocratica. 
Sotto il reggimento de' quali la natione de gli ^qui 
corfe repentinamente iltenitorio Latino , e quella^ 
de' y denti infejlò le campagne '^mane. Perche 
parue al Senato . che fi nmetteffero gli Equi in al- 
tro tempo, e fi dimandafjè l 'ammenda de' danni 
V eientt . 1 1 che come coloro Jèntirono y prefero tanta 
baldanza > che> venuti con potente mano Jopra la^ 
città d'Ortona > per forza espugnatala , ricchi 
della preday che da effa , e ^lle circoli anze ricolfe- 
ro y benauuenturofimente a cafa fi nconduffero. 
I Vetenti dall'altra parte negarono d'effere Fiati 
e fi coloro y c hauean danneggiato il territorio Ro- 
mano i ma , ritrouatcfi poco Fìantc alcune delle lor 
genti , che ritornauano con la preda , il Senato di- 
hberhyche y fatto la condotta d’amendue i Conjoli y 
contro di loro fi guerreggi afe . Al qual decreto co- 
me che moltiy ricordando la promeffa diuijione de* 
campi ,ela poca veci f uà della guerra , mani feda- 
mente fi contraponeffero , non folamente nHlU,ptr 
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rìttocarìo , operarono i ma furono cagione t che Spto- 
rio LargiO} intramettendo/i > ratificar anche%con la 
fui pefuafione yalla plebe il facejfe • Vjcirono a~ 
dunque interne con l 'bofìe i due Confoli ; e poco lun^ 
ge dalla città ^eientana gli alloggiamoti piantati, 
come videro al lungo andare il nemico dentro aUe 
mura tenerfi , cofi Jaccheggtatagli quanto piu am • 
piamente poterono la campagna , con grandi ffima 
abbondanza di preda a Roma fe ne tornarono, 
T^ell'anno pofcia ych: fuccedette , mentre ciafcuno 
volea (tonfale della fua parte , ricaddero i Padri, e 
la plebe nelle conte fe mede/ime: e quelle noncejfa- 
tono in fino a tanto cheCefone Fabio della patritta, 
e Spurio Furio della fatttone plebea , eletti di con ' 
cordia non furono . Al tempo di co fioro i Latini di- 
mandarono aiuto perdtfenderfi dalle foperchieri^ 
de gli Equi; efeppefi, che la natio» Tojcanayadin^ 
flanza de V denti , hauea permejfo a chiunque^ vo- 
leua d'unirfi con ejfo loro a muouere guerra a Ro~ 
mani . Per la qual cofa parue a' migliori di raunar 
esercito , cbey diufo fra i due Confoli ,foccorreJfe da 
vna parte i Latini y e dall'altra guerreggia fe i 
Veienti . Alla qual propofla contrariando > con le 
folite oppofmoni y Spurio Icilio'Jrtbun della plebe, 
il Senato, per configlio d ' Appio Claudio yfi recò tal- 
mente gli altri ad a mici, che confortarono il Colle' 
ga a non impedir la dejcriitione dell hofie » JPla^ 
egli y dal tuo proponimento non rimouendofi , per- 
uenne infino a dire , che fferrebbe innanzi di ve-^ 
der i fjrefiieit padroni della citta di l\pma ychei 
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ea . Per la qual parolatabbominata etiandìodaUs 
plebe medefima , parue tempo a* compagni di 
ler/i contro dì lui dell’autorità t onde fuole tutto il 
Collegio y quando gli piace y le diliberationi de* Pa* 
dri impetro ; e con l'oppo/itione y che e (fi fecero 
lui y abbatterono quella t che egli al Senato faceua, 
fu dunque ferino y mal grado che egli n batte jfey 
teffercito: e Spurio Furio contro gli Equi!, e Qejone 
Fabio contro ifofeani fi mojfe, A Furio non s' at- 
tentarono eU contraporfi i nemici ; ond’ egli , leuan- 
do dalle loro campagne gran preda y e gratiofamen- 
te fra i faldati dijìribuendola y piu grato ancora^ 
eòe fojfe dauanti alla plebe » le legioni falue nella^ 
città riconduce . Ma Cefone dall 'altra parte y non 
oflanteche facete in Tofana tutto ciò ycb* a vaie- 
rà Capitano fi richtedeua ,i fidati ycbey per 
morte di Caffo , tuttauia l'odiauanoy non gli la. 
feiarono riuscir imprefa y che gloria gU con<\uiJlaf. 
fé; e quando pervltimo egli venne col nemico 
battaglia yechcy con nobili pruoue d ’armiy l ’bebbe 
in fuga riuoltoy non folamente non vollero perjè- 
gui tarlo per la campagna » o fìringerlo ne gii flec- 
cati y ma, languendo inpeme e cedendo » piu tojlo a 
guifa di vinti che di vincitori ne gli alloggiamenti 
fi riconduffero • La dotte volendo pur alcuni appeh 
larii Confile y come cofiumano i Romani nelle vit- 
torie y Imperadore y la moltitudine y rimproueran- 
dogli la perdita di molta buona gente > non volle a 
niun partito fofferirlo : anzi gridauaycbe non potea 
piu repRere ad vn altro sforzo de* nemiche diman- 
daua d ’effere nella città ricondotta . Contro il qua- 
le 
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h tumulto amora che 7 Con/oU f e con le lu/ìngbe» 
e con le minaene , Ò" in qualunqu altra guifa , S 
prouueder s' ingegnajjìs y non potè però diuietare » 
cbe I leuandofi eglino di mezza notte » non ripiglia/^ 
fero l 'armi , e fpiantaffero i padiglioniy e fi caneaf 
Jèro de gl 'infermi . Ond 'egli dato per necefjità il 
Jegno della partenza y e/pynon altrimenti cbe gen» 
te per fuga /àluatafi, con frettolojò •viaggio > intor- 
no aOo fff untar dell 'alba folto le mura di Romz^ 
ricouerarono . / cufiodi delle quali y dubitando che 
foffero nemici ^corjèrofubito all 'armi; e la cittk^ 
Jentfto lo [ir e pilo % leuofji tantofìo a romore : ne que- 
fta prima y ne quegli fi racchetarono > cbe , rifcbia^ 
rato/i il giorno y furono le legioni riconofciute ; 
feppefi non pure l’ignominia d ’bauer elleno gli al~ 
loggìamenti y fenza necejfaria cagioncy abbandona^ 
tiy ma' l pericolo ancora d'effere fui teni torio nemir 
co y fenza niuno ordine di militia %ripaff ite ; e ciò 
non per altra ragione y fé non percbe'l Capitano tri- 
onfante a Roma non ritornale . M a t Tofcani yjd- 
pula il giorno appreffo la partenza del nemico , gli 
dispogliarono finza indugio gii alloggiamenti ; c^ y 
faccbeggiatagliy quanto piu innanzi poterono y la^ 
campagna » qua fi a guifa di vincitori l 'efferato io 
dietro rimenarono.. Aia Gaio Aianlio yC Aiarco 
Fabio , cbe t 'anno appreffo furono Conjòliyvolendoy 
per decreto del Senato « fare grand 'bofle fopra i 
Veienti y ordinarono il giorno da deferiuerla. Nel 
quale opponendofiTito Pontificio Trtbun della pie- 
be ye chiedendo l'effecution del decreto de' Padri 
intorno alla Mwfiene de’ terreni » i Confili $ valett' 
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Jofi dell 'artificio de' fredecefiori , operarono > cbt^ 
i compagni da lui dijcordajjèro. Onde t fatta in po~ 
chi dì la defcrittion dell 'esercito i e con gli aiuti di 
fuori rinforzatolo t dalla città fi partirono. 
quantunque i Latini t e gli Hernici mandato ha- , 
uejfero il doppio di quel che furono richiefii » altro 
però eglino che la metà non ne tennero , cì^ il rima- 
nente in dietro » con molti rendimenti digrattej ri- 
mandarono . Per riparar pqfcia a qualunque tm- 
prouifa apparition di nemici , furono le fortezze » e 
le mura “fidane fufficientemente da lor prouuedu- 
te . Auuicinatift adunque i Confoli alla città Veienà 
tana yfopra due poggi non molto fra Je diflanti s'ac- 
camparono . Et i nemici dall 'altra parte ^ con molto 
maggior numero di genti » hauean anch' eglino fuor 
deììemura gli alloggiamenti piantati, Ma^veden- 
do i Confoli tanta moltitudine, e tanto concorde', 
fentendo l ’hofte Romana , per l'una , e per l 'altra 
condi tionCi inferiore, d' affrontar/! a battaglia^ 
campale con effa non s' attentarono ; e , forti ficàn- 
do/ì, quanto piu poterono , ne gli Sìeccati ,Ììaua- 
no attendendo, che la temerità de' nemici porgeffe 
loro occafione di piu /scuramente affalirli ; il 
tempo in tanto con continui fcheramugi ,/ènza no- 
tabile acquiflo deir una, 0 dell'altra parte, logo- 
rando veniuano . Vero è,cbe , mentre , non poteu- 
do fofferir l 'indugio i Veienti , cominciauano 
chiamar i 'Rimani codardi , perche non haueatL-» 
cuore di venir alla mifchia , ^ a riputar fe Pìefii 
valenti, perche fi parean padroni della campa- 
gna, per coffe lafaetta folgore nel padiglione del 
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Confili Manlio tó"» abbruciatigli alquanti firui^ 
dori, dy arnefi,gli diè cagione , che , per fuperJH^ 
tiene d' augurio , fitto le tende del Collega ricoue- 
rajje» Il quale accidente, da gVindouin de' Tofia. 
ni a loro vantaggio interpretato tacerebbe fi fatta- 
mente in ejji l 'orgoglio ,che,d 'bauer fico gt Iddif 
baldanzojamente affermando, occuparono di pre- 
/ente gli alloggiamenti da Manlio abbandonati;e, 
fchierato , con gran fiperchio di gente , fuori de gli 
fioccati l'effercito,alla battaglia il nemico fretto-, 
lofamente inuitarono . Ma j non mouendoft egli per 
tutto queflo , prefiro i piu arditi a Jpronar i cauafli 
verfi le logge ; e, quiui arrejlandoft , a chiamar fe- 
mine i fildati , e conigli i Capitani ; dicendo , che, 
s' egli erano buomini , difiendeffero alla battaglia f 
ma che , s' erano f emine , rendeffero l 'armi; e , pa- 
gate te pene de' malefici/ , lafaaffero guerreggiare f 
I guerrieri . Le quali villanie poiché s* auuidono di 
moltiplicare fenz.a profitto , fiabilirono di circon- 
darli con fi firetta palificata , che , per difetto al- 
meno di viuanda , neceffariamente al fin s arren- 
dejjero » / Confili dall'altra parte ,conofiendo che 
ifildati plebei ^ per lo fdegno della legge agraria, u 
a bello Radio sbigottiuano , e ricordando fi dell' igno- 
minia , che , per colpa d'effi, contea la dignità del 
Popolo Romano , ha ueua il loro anteceffir riceuuta, 
iefiperchierie de' nemici, non per codardia ,ma^ 
per configlio , fenza voler combattere , patiente- 
mente fijleneuano : e , poiché , per l'ojiinatione de 
gli animi, non era luogo di perfuadere, e, per la fi- . 
prabbondanza del numero , non vedean modo di ; 
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ca/Iigare » fi difpqfero d 'attendere , che Io nìmoìé 
della vergogna ne' piu genero fi , e la Jorza deUa^ 
neeeffità ne' piu contumaci i a dimandar finalmen^ 
te per fi medefimi la battaglia cofiringere gli do^ 
uejfe» ^l^della loro (peranza troppo lungamente 
ingannati rimafero ; percioche non coft tofio corniti^ 
ciarono i Tofcani a lauorar di fiofe^e di pali , che i 
fildatij correndo a'ie tenie con filari y d'effere^ 
mtfii fuori de gli fìeccati tumultuofamente nchie- 
firo ; ò'f accujando i Capitani di tradigione,prote~ 
fiarono , che fi non gli haue(fero condotti contro al 
nemico , precipitati efji finzi fiorta vi fi farebbo' 
no, Le^uali voci come Jentirono i Lonjòlt , giudi- 
cando fiere venuta l 'opportunità da loro aìpetta- 
tay ordinarono y che fojfe conuocata la moltitudine; 
e Fabio , in mezzo ad efia procedendo * c-m quefte 
j, parole afìimolare la prefi. Il vofiro pencolo yO 
fy foldati y e non la vergogna della repubhca, vt mua- 
yi ue finalmente a voler vfitre di quefii Fìetcatt;e^ 
3j forfè y piu per fuggire ycbe per combattere , voi ve^ 
ai otite a chiedere , che noi v'apriamo le porte . 
ai ua trasformatione è quejla della virtù de’ Romani, 
» Mentre che' l nemico non fece che villaneggtaruiy 
99 voi non vi mouefle; bora ch’egli comincia a rito» 

9i (biuderui yvoivi rifcotete , Il umore adunque del- 
aa fa fame 1 1 non dell 'infamia , è quello , che vi fi co- 
aa -Taggiofi è Strano jpirito per certo è queftoy che cade 
99 boggi ne’ figliuoli di Romolo iàf è fi contrario alla 
99 generofità de’voflri progenitori y che fi effìbauuta 
- a> al tempo loro l 'bauefstro , voi non farefie a! vojire 
99 di fi gloticfa Republica cittadini , 'Dura cof* dza 

foffertre 


i 


t. 


TERZO. "ai7 
./offerire ci paruct ch'intorno a i nofiri propri/ pa- 
ti ehglionii e, quafi ch'io non difjii fu i noflri volti me- 
li dejimi , s'attenta/se la lingua del fedente d 'appet- 
ii lar codardo il cuor del Romano : ma , /intendo ^ 
li animi vo/lrifper le contefe della legge agraria, di 
a mal talento ancora ripieni, non ofammo contro a lui 
a di condurui , aceioche , con qualch' altra viltà dette 
il legioni , non s'accrejcefie il vituperio della repuhii- 
ca. La vergogna, che facejle al Confole mìo fratei - 
» lo, quando , perch'egli non trionfafse della fua vit- 
toria, di vincitore vinto inuidiofamente il mofra- 
Jf e ,n infegnò atolerar piu toflo le villanie de gU 
ììranieri , eh' a dar cagione all 'ignominie de' eitta-‘ 
>> dini. Delle quali nondimeno ,0 foldati, /ivi fofft^ 
al pre/ènte qualche rimorfo venuto , noi pamoap- 
parecchiati a guidarui doue potrete emendarle : e» 
fe vi ritardafe l 'odio , che portate al mio /angue ^ 
’’ io rinuntio al trionfo , ihe poffa qualunque vittoria 
>» impetrarmi; ne mi curo, che rimanga depreffa ta 
famiglia de' Faby , folamente eh' io vegga ejjaltata 
a la Republica di T{pma . Ben vi priego, o generop, 
» j che , fi come l 'opinione della noflra difeordia ha 
li dato a' nemici quefo nuouo ardimento , cop l'eui* 
>> denza della nojlravnione fta quella che loro fimi- 
lì gliantemente il ritolga . 'Della difribution de' ter- 
,, reni non è tempo di contra/ìar al prefinte: ma è 
li ben tempo d'afjicurare lo Fiato ;fenza il quale, ne 
lì larepubUca può hauer terreno da dìfiribuire ,nei 
il cittadini ragione da dimandarne . fpdefie parole^ 
accompagnate da qualche lagrima eipreffe il Con- 
file Fabio con tanta efficacia, e, chiamando appref 
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Jo per ttome molti foldatì^gli Jltmolò co» /? i>/«o ’ 
punture i che di condurgli /ènzd indugio contro al 
nemico tutti ad t>na vece il riebie/ero, f'Jgotne* 

iò tra effi vnvalorofo plebeo appellato M arco Fla- 
uoleio di leuar alta la ipada ^ e con Jolenne giura, 
menta promettere di non ritornar a Roma fe non-> 
vincitore • Il quale esèmpio con femmt iodi da i 
Confili ficondato tjègutrono apprejfi i Tribuni i i 
Centurioni i e tutto il rimanente dell 'bojle : intan- 
to che 1 generata in vn punto tra loro vna maraui- 
gliofit concordia yi caualieria frenar icaualliyi pe- 
doni ad affilar le ipade i e tutti ad apparecchiarft 
per la battaglia , con incredibile foUecitudine fi ri- 
uo lero . Ondet pojcia che con gli vfati /acri ficy heb- 
beroi Confili la diuina affiftenza inuocata , le le- 
gioni ordinatamente fra fe dijpofìe fuori de gli al- 
loggiamenti contro al nemico conduffero. Il quale^^ 
non fenza marauigUa > vedendole alla battaglia^ 
difeendere , con tutte te fue forze incontro a loro fi 
fece: e come glivni e gli altri fu la pianura per- 
uennero tcofi tdatoii fegnodà Capitani jvigorofa. 
mente ad azzuffare fi corfero ;ei caualieri co i ca- 
ualteri , e t pedon co i pedoni con tanto ardor s'af- 
frontaronoy che molti dall 'una e dall'altra partii 
incontanente ne caddero , Il defìro corno de' Roma- 
ni j ond’era Duce Gaio Manlioìfà rincular il fini. 
fìrode'Tofianì ; e i caualierda caualh a combat- 
ter a piede difiendom . M a 'Ifiniftrot ond 'era ca- 
po Quinto Fabio fratello del (.vnjoleyè circondato 
dal dejìro de' Veienti , che piu ampiamente fi di- 
Jlendeua y in tanto che tfopercbiali da quella parie 
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i T{omani > fton pojpmo ripararetcbel Capitano, va- 
lordamente combattendo , non fia finalmente d 'un 
colpo di lancia trafitto , e che eglino dalla moltitudi- 
ne de' nemici ripercojfi necefi ariamente ancora non 
cedano . La quale Jciagura non coft toflo finte il 
Confile ,cbe fìaua nella fihiera dimezzo > che trac- 
colte alcune delle migliori centurie , e chiamato fi- 
co l 'altro Juo fratello Cefine t paffa in vn punto la 
doue erano circondati i Romani ; e quiui nella gen- 
te nemica diiperatamente percotendo , e chiunque 
hà cuore à ‘affettarlo con feroci (fimi colpi atterran- 
do , penetra fi fattamente nella calca de gli auuer- 
farij y che ne trahe, mal grado loro , il fratello ago- 
nizzante ; e render almeno lo ffirito tra le fue^ 
braccia fi V vede • Della cui morte bramofi di far 
vendetta da quella parte i Romani , fenza curar 
di falutcyo divitaffi gittano nel piu folto della-» 
battaglia , e fiifingendo, e percotendo, &vcciden- 
do j quantunque pochi di numero , incredibile mol- 
titudine di nemici gloriofamente in terra dijìendo- 
no ; ne dal ferire prima , o dal cacciare s'arrefla* 
no 1 ebe, riuolta la faccia della fortuna, i vinti vin- 
citori , e i vincitori vinti rimangono , E quefto me- 
de fimo accidente auuieve nel corno fini/lro de' l'^e- 
ientt ,* il quale , tutto che già cominciaffe a dar vol- 
ta, vedendo nondimeno portar alle tende il Confa- 
le Manlio ferito in vn ginocchio , fi rtuolge ancb* 
egli fubitamente e mette in fuga i Romani . yero 
è, che, ricorrendo quiui tantoflo i due Fabif , il Ve- 
iente ,lafciatodi perfeguitar chifuggiuayf^inpiu 
folto ordine lefue febiere ridotte » ricomincia vna 
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feroce battaglia ; e molti abbatte de nemici t e mol- 
ti ancora de'fuoi vede dal nemico abbattuti . Mat 
mentre in quefta gutfa combattono le due hojìi fu 
la pianura > quella man dt Tcfcani f c'bauea prefi 
le logge abbandonate da Manlio, giudicando gli al- 
tri /leccati Romani di debole guernigton prouue- 
dutit ad affalirli Jprouuedutamente fimuouetà^ 
appicca alle loro porte vna furiofa battaglia. Cor- 
re il Confile Manlio , quantunque ferito , a ficcor^ 
rere ; ma caduto affai tojìo da cauallo , e con moU 
altra buona gente morto in terra rìmafo,di tutti gli 
alloggiamenti Romani rejìa alla fine il nemico co- 
piutamente padrone. Nella quale proferita fi^ 
egli moderare fi fojfe faputo , Ò" baueffe guernito 
gli beccati del prefdio , cbe conueniua, fenz.a tbe^ 
dell 'arnefe de' Romani pojfejf ore farebbe rimafo , a 
vituperofamente anche partirfi gli baurehbe mal 
grado loro cojìretti . M a, mentre, in vece di forti- 
ficar fi , a fàecbeggiare » » /« luogo d 'afficurarfi » 

a far gozzouiglia i Veientani faldati s abbandona- 
no, il Confile Fabio, cbe la nouella ne fente,con vna 
fcelta di caualieri , e di fanti , fubitamente colà fi 
conducete quiui ,per ricuperar gli alloggiamenti 
perduti, con incredibile forza affalendolt , Ò'il 
mica, per mantenerglifi , con armata corona circon- 
dandoli , per lungo /patio di tempo , fan notabili co\ 
fi ,e fiflengono .Ma, tra per combattere iyeienti 
da luogo fuperiore , e per bauer piu di loro combat- 
tuto quel giorno i Romani , è forza alla fine , cbe^ 
quelli a quefli preuagliano , Il cbe come vede Tito 
ìiiccio Legato comunica tantofiovnfuo configlio cak 
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Con fòle i ò‘ > imponendo appreso che pj fonato <*«, 
'raccolta , la doue gli Receati erano ad ripugnare^ 
piu facili tuttala gente in njn punto fprouueduta- 
mente riuolge :e Jafciando l 'ufcite libere, perche^ 
pojfa il nemico con la Iperanza del fuggire lafciar 
l 'ofliaatione del combattere, raddoppia da quella^ 
parte con tanta violenza l ’ajfalto , che, non poten^ 
doi Veientt refiflere , fffalancate incontanente /c«» 
porte , dentro gli alloggiamenti loro da capo fi ri- 
conducono ; il Confole alla battaglia del campo 
immediatamente ritorna . La quale cominciata^ 
innanzi al meriggio con eguale ardore de gh ani- 
mi, e condotta infino al tramontar del Sole coru^ 
vicendeuole varietà di fortuna, non fu per altro ar- 
gomento daireJ[ercito'T{omano fuperatafe non^ 
perche ’l nemico , abbandonati la notte apprejfo gli 
alloggiamenti , quafì a guja di Jconfitto, vitupero- 
famente partifii . Il giorno feguente adunque fo- 
gliarono I Romani d 'ogni Joftanza gli (leccati ne- 
mici i e, data Jepoltura a i cada ue ri , fatto $ propri/ 
padiglioni fi ntondujfero . ^uiui, eonuocata il Con- 
fale la moltitudine , e lodata la virtù del c oUega, e 
del fratello , e d'altri Capitani , che valorofamente 
combattendo in quella battaglia morirono , a Cefont 
Fabio per la fortezza della mano , a Ttto Siccip per 
la prudenza del configlio > cS^ a Marco Flauoleh 
per la magnanimità del giuramento, diede apptef 
fu quei premi/ , che ciafcun di lor meritaua: e pojcia 
che per lo [patto d ‘alquanti giorni comparir piu 
non vide daniuna parte tl nemico , gloriofamente 
s HpmacoH l'ejjercito ritornojfi , La doue volen- 
do il 
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iio il popolo y per la vittoria di p fortunojh batta- 
gliai con l ‘honore del trionfo rìcomptnfarlot ricusò 
egli generofamente , che con l 'effequie del Collega^ 
e del frateììo is' accompagna ffe lo Spettacolo deUe^ 
corone , e delle pompe . Anzi , Jèntendofidi giacere 
per grane ferita corretto , accioche la republico-, 
detrimento del fuomalmn patiffe yripofe ch’egli 
bebberin/ègnei&“ accommiatato l ’eJ/èrcito,rinun- 
tiò la dignità del conjolato di due me/i inanzi cht^ 
compiuta l 'haueffe . Onde ifeguendo la cominciata 
forma dell 'interregno , Cefone Fabio la terza vol- 
tai e Tito V irginio la prima furono dalle voci del- 
le centurie in luogo di lui Confoli conjlituiti . Vfci- 
tono cojloro Spacciatamente di Roma ; e Fabio con- 
tro gli Equi i e y irginio contro i Veienti fi moffe^ • 
Gli Equi yfentita la venuta delConfole tfi partiro- 
no incontanente dal paefe nemico; e*fnza curar 
di fentirfi guafiar il proprio t nelle loro città fi ri- 
tr afferò . Mai Vetenti , rattenuti^ prima dentro 
le mura , prefero pojcia cagione dal difordine de' 
nemici di ^rouuedutamente afàlirgli ; onde non-j 
fòla mente rifcojfero daeffi la preda y che idìfordi-, 
nandofi , bauean fatta , ma n' uccifono anche vna 
parte y & vn' altra in fuga ne volfero : eyfe non che 
Tito Siedo Legato con riordinata fquadra fu pre- 
fto a /occorrere y tutto l'e/fercito Tramano vi ri- 
maneua disfatto: ma con l'aiuto di cojìui/t Jlrin- 
fero infieme gli altriy e > /òpra certo poggio fui far. 
della fera raccolti/t y quiui la notte appre/fo anfo- 
famente pajfarono . Fer la qual cofa y diuenuti or~ 
gogliofii Veienti » chiamarono dalle loro città nuo- 
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uefor^l à- » il colle prtfe da* Romani ajfedianda, 
fatto i due flambi piu ageuoli da combattere pian» 
tarono due lìeccati ; & intorno a gli altri meno op» 
portuni mmornumero di gente diiJfo/ero.Ma'l Con» 
fole Fabio ifentitoil pencolo del Collega , venne fi 
Ff editamente alfoccorfo^ che s'egli hauejfe vn gior- 
no ancora indugiato f farebbe indarno fenza alcun 
f»^lo venuto: ptrciocbe gli afiedtati dalla neceffità 
della fame cofiretti, poiché, tolta di viuer e ogni Spe- 
ranza fi vi dono t per morir combattendo contro al 
nemico difce/ero . La doue comparendo affai lofio te 
legioni di Fabio ,riJorfe in efii la baldanza, e cadde 
ne gli auuerfari l'orgoglio: perche, giudicandofi 
eglino dtfuguali a contraflar fi gran forze abban- 
donarono di prefente gli peccati, e qua// a modo di 
fi *ll P<*^tirono • Ala t Romani dall 'altra par» 
te I congiunti gli efferciti , e fortificati appreffo la^ 
citta nemièa gli alloggiamenti , poi c* hebbero per 
alquanti giorni faccheggiata la miglior parte del 
loro paefe , vittoriofia h^.ma fe ne tornarono . Il 
che non co/i toflojèntirono i ledenti , che, con vna^ 
Spedita mano di giouani entrando nelle campagne 
Romane , e di biade > e di befiie ,e d 'buomini , pie- 
ne ritrouandole , in bremffimo Spatio di tempo, infi. 
no al Gianicolo le depredarono . Onde , per vietar 
fimigliantiforrerie, parendo al Senato di mandar 
prefidio a' confini ,s' opponeua il graffo flipendio, 
che era di pagare per quefia cagion neceffario; e 
contraflaua la dìff colta di ritrouarfi chi , non per 
vicenda , ma continuamente , vale ff per gli altri 
a quel pencolo eSporfi, Per modo che, non /apendo 
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i Vadrt cht partito pigUarft , la valorofa famìglth 
de' Vabij , tra fe fieija conOgliatafi , cofi dauanti 
jj al Senato generofamente propojè . Per la patria^ 
»ì piu che per fe fiejdt nafconoto Padri Confermici 
3> cittadini di Roma : onde parrebbe a noi di viuere^ • 
» indegnamente , fe piu di noi che di lei nelle necejfi- 
3> tà ci ricorda ffimo . / Veienti fchernifeono l 'armi 
3> Romane con la /quiete, e la quiete con l 'armi ; onde 
93 noi non pofjiamo , ne del tutto vincerli , ne del tutto 
93 la/ciarli. La famiglia de’ Fabij hà danari ^0‘huO’- 
9» mini c per contraftare con efSite laHeJfa famiglia 
3> hà co/lanza t e cuore yper morir combattendo , Ri- 
33 uolgano adunque i Confoli in altra parte gli ejjerci- 
3} ti ;e lafcino a noi la cura d'eflerminar quePìaf» 
3> gente . 0 la maefìà di Roma farà per noi Jalua in 
93 Tofana ;o noi rimarremo facrificati per ejfa. Leuò 
ie voci il Senato a fi nuoua grandea^za d’animo { 
fj rendendo a cofloro le debite gratie,accettò di pre- 
fente la generofità dell'offerta . Ond' eglino , fatti i 
facrifictj ìcbe conueniua , prejero l 'armi tantoflo » e 
contro al nemico fi moffero . Conducitore tra ejìi 
era quel Marco Fabio, che, effendoConfole l 'anno 
dauanti, bauea vinto in battaglia i Tofani', 
quefti , con trecento fi tefte della fua famiglia^ , 
conducea feo ben quattro mila guerrteri . Benedir 
cenagli tutta la città douunque pajfauano ; e glo- 
riauafi , che con le forze d ’una famiglia contro fi ar 
con vna natione il Popolo Romano poteffe • 'FfoiL-» 
pafsòmai per Roma vn effèrcito , che compari ffe fi 
piccolo di numero, e/i grande di cuore .Trecento fi 
genttlbuomini erano quefii , tutti della famiglia.^ 
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Fabia t tatti dell' Ordine patrìtio^e tutti degni d'ef‘ 
fer Confili. I pen/ieri loro eran grandi ^ le iterati'' 
ze Jublimi tgli ardimenti marauiglio/i : ma, con-» 
tuttala felicità della virtù loro, infelicemente di 
Roma partirono. Il fiume Cremerafù termine del 
loro viaggio: la doue eglino fortificandofi ,non fol 
per guardar le proprie campagne , ma per infeflar 
le nemiche ,fufficienti affai lofio apparirono, Lucio 
Bmilio intanto , e Gaio Seruilio fin fatti Confili: ^ 
i Veienti con nuoue forze fìringono il prefidio di 
Cremerà : end’ Emilio venuto al foccorfogli affalta 
Qruuuedutamente , e gli mette in fuga per modo 
che dimandano pace , e l 'ottengono : ma , vedendo 
flar fermo il prefidio ,fe ne pentono; ^ a guerreg- 
giar co i Fabij pertinacemente ritornano. Era leu, 
guerra ordinaria difeorrerie , e di latrociny; ma^ 
fu anche tal volta di bandiere Spiegate , e di bat- 
taglie campali: ò' in quefie vna fola famiglia del 
Popolo Romano feonfiffe fi valorqfamentc vna po- 
derojiffima città delia natione Tofeana , che , non^ 
potendo eOa fifferire tant' ignominia , fi dijpo/e di 
giungere con l ‘inganno doue non potea con la for- 
za . Perche, mojirando a' Romani timore col fimu- 
lar delle fughe , e porgendo loro fidanza con l'age- 
uolar delle prede, gli vennero a poco a poco fi Jat- 
tamente affìcurando , che ,finza tenere a capitai 
veruno il nemico , fi partian dal prefidio tra/cura- 
tamente affai volte . Onde , cogliendo alla fine il fuo 
tempo iV eienti ,nafcondono vna notte in luogo op- 
portuno vn agguato , e caccian fuori appreffb con 
poca guardia gli armenti • Alla cui preda i Faby 
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fubitamente correndo , non cofì toflo al luogo dett 
infdie peruengonofcbe farge tutta in •vn tempo la 
gente d'arme nafcofla , e dinanzi , e di dietro, e da 
i fianchi y i male auuenturati circonda • ^iui il 
leuar delle grida, dy il percuotere deli 'armi fu vna 
coja medefima : ma lo sforzo, che fecero i Fabij ,fU 
fi marauigliofo , che , non oflante che foffero cinti 
da vna foltifiima moltitudine , ruppono da vna^ 
parte il cerchio nemico ; ér, auuiandofi verfo certo 
code , diedero in altri agguati ; da' quali però cotL^ 
borribtle vccifione de' nemici diliberandofi, al pog- 
gio, c' hauean propoflo , vigorofamente peruenne- 
fo. La doue ftntefo il cafo , e lafciata con affai poca 
guardia il pre fidio , fi moffero per foccorrere quei 
che v' erano alla partenza de' primi rimafi. Aia'l 
nemico, prima che con gli altri s' accozzaffero ,fi 
fece loro incontro , e da ogni parte circondandoli, 
poiché da efit furono fatte marauigliofè pruoue dor- 
me, con fanguinofijfima vittoria , tutti gli vccife • 
Onde quei , che s' erano ritratti fui code, dalla difaF 
la della vettouaglia poco appreffo coftrctti ,Jcefero 
anch'eglino , quantunque pochi con molti , alla bat- 
taglia campale ;e, dada mattina ada fera dijfera- 
tamente combattendo , fecero de' nemici fi prodigio- 
fa vccifione , che i monti de' cadaueri ad impedir il 
paffo gl 'incominciauano . Perche Flupe fatti i fe- 
tenti fecero fonar a raccolta ; e mandarono offeren- 
do ai Fabij di lafciargli dal pae/e loro liberamen- 
te par tire, filo che , dtpope l'armi, il pre fidio di 
Cremerà abbandonaffero: la quale condi itone, tut- 
ta che certi di morire , abbomtnando generofamen* 

tei 


r 


TERZO. 237 

U i Romani, furono da capo , quaft a modo di gran’ 
dine , e con lance con dardi , e con pietre furiofa* 
mente da lunge affatiti. Ma eglino % condtnfandofi 
per centurie , vrtauano impetuofamente il nemica ; 
dal quale quantunque foftenuti da vicino non fof 
ferot erano però da lontano irreparabilmente feri* % 

ti: intanto che , cadendone la maggior parte 
all’altra non rimanend’arme» che non fofferoyo 
rotte , a rintuzzate , i Tofcani » diQtregiandoli ^ad 
ajfalirgli da prejfo vn' altra volta tornarono . Et 
effii a gufa di fiere riceuen dogli te rompendo ad 
alcuni l’hafle delle lance ^e lìrappando ad altri It 
Jpade per le punte > quantunque caduti t combat- 
tendo , e, benché moribondi, contrajìando, recarono 
a’ nemici della coflanza loro tanta marauiglio-» > 
che per alquanto (patio quaft injènjà ti ò* immobili 
Jòpraflettero : ma moltiplicarono apprefò /òpra di 
loro fi nuoua furia di percoffe , che tutti alla fint^ 
mfer abilmente gli vocifero . Onde, credendo di ba* 
uer Jinza contrafio la fortezza di Cremera,con le 
teff e de' principati fu le punte delie lance colà fi con' ' 

dujjero . Ma quei pochi , che v'eran rima fi , di mo- 
rircon gli altri generofamente gareggiando, cac* 
ciata la paura con la diiperatione , fenza ni uno in- 
dugio incontro a loro fi fecero; e, ferocemente, e lun- 
gamente con effi combattendo, nella fieffaguifx de 
gli altri ,/òper chi ati e morti rimafero . Ne di tre- 
cento fei gentilhuomini della famiglia Fabia fi 
crede che rimanejfe altri eh' un giouinetto ; il quale 
pofeia, rigenerando , prouuide in vary tempi alle^ 
fortune della T{epubhca di Campioni, che la Jòfien- 

nero. 
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tètro. Abbattuto adunque in tal guifa il prefdìo di 
Cremerà , e crefciuto a' Tojcani per quejia vittoria 
l'orgoglio t fi volfero tanto/lo doue Tito Menenio 
Conjote in poco fcuro luogo hauea le legioni accam- 
paté . Con le quali tutto che t perla vicinanza , ha- 
uefj'e potuto poco innanzi all'ejlerminio de' Fabij 
riparare i ere de fi però y che t per inuìdia della loro 
gloria tjèn' ajlenejfe . Onde' l Popolo Rimano, t bar 
ue a pianta amaramente la morte di que' magnani- 
mi I ne volle poi tanto male a cojìui , che nel fecct co- 
me/i dirà a pprejjoy pagare rigorofamente la pena ; 
é^htbbein tanto abbominioil giorno della caduta 
loro i che l'annouerò y fecondo l 'ufata fuperjlitioney 
nel catalogo de gl'infelici .Peruenuti adunque i Ve- 
tenti a vifla dell 'ejjercito Romano, e beffati fi di ve- 
derlo fott' una falda di monte accampato ,falirono 
tantoflo per l 'altra in fu la cima con t'bofle, e qui- 
ui piuprouuedutamente di fìeccato e di foffa fi cin- 
fero . 1 1 qual vantaggio come che, mutando fito , po - 
teffe loro il Conjòle render vano , perche ciò gli pan- 
ne vn cofeffare d ’bauer errato, volle piutojìo affet- 
tar il danno dell 'errore , ebe Jòftenerla vergogna-^ 
del pentimento, Ond,effendo egli del continuo da 
Tofani vantaggiofamente aJJalttOy ne potendo ,per 
infidie da loro tejè,bauer le vettouaglie , ebe per 
yiuere gli bijognauano, conuenne fofferir l 'ignomi- 
nia di veder tolto da lui, e dato al nemico di com- 
battere , fecondo il fuo piacere, l'arbitrio. M a però, 
fenza cambiar luogo, ne vdir configlio , trajje , co- 
me per azzuffarfi , le febiere da gli fìeccati :ò'i 
V eienti , recandofi a gran ventura la fua follia^ 9 
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c'on numero troppo maggiore incontanente dal coU^' 
difcefero . ^^iui , venuti alla mi/chiat mifero i T{o' 
mani in tanto fcompiglio , cb\abh attutane vna^ 
gran parte , & vccft t maggiori Centurioni , a ri- 
trarft negli fieccati il rimanente foiptnfero: la do- 
ue,fenz.a riflare , e perfeguitando , & ajfediando , 
iy ajjalendo yper/euerarono tnfino a tanto cbe'l ne- 
mico , abbandonati con molto arnefe gli alloggia- 
menti , vituperofamente in fuga p mife , La quale 
/confitta non cofi tofo a Roma fi jeppe , cbe fe ne lem 
la città a remore ; e, come fe fojfero fatto le mura-» 
i nemici y difeorrean d 'ogni parte alla difefa le gen- 
ti ;e di gridi , e di {ìridi, e di confuftone era ogni 
cofa fi piena , cbe Je 7 V dente , lajciata la predai 
de gli arnefi , bauejfe perfeguitata la fuga de gli 
buomini , non era l 'imperio T{omano fenza peri- 
colo di traboccare . Ma, tra perla cupidigia del 
rubare > e per lo di fiderio di ri/lorarfi, il giorno fh- 
lamente cbe fuccedette verjo la città conkucendofit 
prejero di prima giunta il Giani colo ; e, quindi cor- 
rendo il paefè , non prima di guadarlo , e d% dan- 
neggiarlo s’aftennero ycbe l'altro Confole Horatio 
dalla guerra de' l^ol/ci con l 'altre legioni compar- 
ue. Perche yrafiicurati i Romani , armano tanto- 
fio la giouentù de' cittadini, e fuori delle mura in-» 
ordine di battaglia trabendola , combattono col ne- 
mico al tempio della Speranza , ^alle porte Colli- 
ne ;e, nell 'un luogo e nell 'altro fuperandolo , vitto- 
riofia Roma ritornano, ^indi/uccedono al co», 
filato due gran guerrieri , Spurio Seruilioy Cy Au- 
lo virginia: a' quali, quantunque pericolofa yparue 
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però proptteuole la guerra fore/fiera per ricetta 
alle turbolenze cittadine : concio fiaco/a eh' egli b:h~ 
be per piu cagioni careftia nella città di vettoua- 
glia f e fuui tanta abbondanza di popolo , eh’ oltre A 
cento diece mila erano glt buomini d 'età robufla^i 
Ci tra le feminct i fanciulli i e tutti gli altri , niente 
meno di tre cotanti: ne di fmumerofa quantità di 
gente è da prendere marauiglia ; percioebe i non ef- 
fendo lecito a' cittadini Romani ejjercitar mef ier 
manouale, era necejjario , che tenejjero nella città 
vna turba infinita d' artefici forejiieri » H or tutta 
quefia moltitudine per lo flimolo della fame tumula 
tuofamente nel Foro concorrendo % alzana le grida 
contro i fliagifirati ;e le cafe de riubi yperhauer 
del pane %*violentemente afjaliua . Aiutauano l in- 
folenza di lei i Tribuni detta plebe ;e dt quefla, c-» 
d’ogn' altra calamità l'Ordine patri tio accagio- 
nando > fi efficacemente la Plimolauano, ebe non era 
ne freno » ne legge , che da feiogliere la lingua alle 
villanie , e le mani alle violenze ritenere bomaì 
la potejfe . Onde^ commoffi da tanto pericolo i Con- 
fili t prefero configlio dt mandar per frumento a’ fo- 
reflieri j e di lìringer i cittadini a palefar quel 
c baueuano i accioche » lafciato loro il necejfariot 
fojfe tl fiuerchio tra gli altri a conueneuole prezzo 
difìribuito . ^uefìo riparo infieme con quakh' al- 
tro racchetò le furie detta moltitudine da i tumultit 
e riuolfe gli animi de' cittadini alla guerra . Alla 
quale i quand' altro Fìimolo battuto non baueffero, 
il fentirfi venir meno la vettouaglia di dentro,^ 
il non veder comparire quella di fuori tgli rendi 
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piu voglio ft d 'andare a pericolar tra i nemici ^ehe^ 
di jlare a combattere con la fameyfciti adunque di 
mezza notte dalla citta ^ ^il fiume con piatte fpe- 
ditamente pajfatot innanzi che' l Sole in Oriente^ 
appari jje , vicin del nemico behbero gli alloggia» 
menti piantati ; ò' il feguente giorno fuori d'ejfi per 
combattere ordinatamente ft trafsero . Il che ve» 
dendo iTofeani^ oltremifura lieti ne furono, fi c(4 
me quelli , che,fentendo nelVhofte de’T{omani le 
piu gran forze chaue fiero ,e, pèrla rotta di Me» 
nenio , di romperli da capo perfuadendofi > fiera» 
nano d'abbatter loro in queUa zufià l' imperio * 
Vennero pertanto con efii volonterofamente alle^ 
mani ;e, pofeia d 'bauer per grand 'bora , e con^ 
gran ferocità combattuto, con maggior fua perdi» 
•ta che de' nemici, verfo gli lìeccati fuggirono, Vir- 
ginio I che teneua il deliro corno , fi contentò, fenrC 
.altra perfecutione, della fuga : ma Seruilio,cbe con^ 
duceua il fiftiflro , tenne loro dietro infino a tanto 
che, f alito il colle, dou' haueano gli alloggiamenti^ 
efii con l 'aiuto di que' che v'eran rima fi incontro a 
lui fi riuolfero’,e, giù per lo chino ritingendolo , cop 
molta vccifione de' fuoi a metterfi in fuga il coflrin» 
fono. Il che fentito da Virginio, Jaìì tanto/lo ,trà^ 
. uerfando , in fu la cima del poggio , e, Iqfciata gen- 
'te a gli (leccati nemici , che vietafie vfeirne foccor.» 
fo , diede alle fi alle di quei che cacciauano Seruilio: 
pnd'egli fuhitamenteriuoltoritofeintal gufa da» 
uanti a quel che faceua il Collega di dietro, che, non 
potendo il nemico , ne procedere , ne ritrarfi, ta» 
gliato in mezs^ per pez^ h maggior parte rima» 
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fe . £ quiui con poco lieta ‘vittoria attendandofi 
pajfarono la notte i Romani . Ma quella parte de’ 
nemici > che teneano il Gianicolo t non vedendo daU 
le fue città comparire Joccorfo > fi di^oji d'abban^ 
donarlo , e dentro alle mura Veientane t che erano 
del fuo paeje le piu vicine, frettolofamente di notte 
fi ricolfe. Perche l ’hofle Romana, disfatto quel pre~ 
fidio, e raccoltane la preda che potè maggiore, con 
■poco auuenturofa vittoria alla città ritornoffi» N eli* 
entrar della quale fu fi miferabtle lo Cenacolo de' 
cadaueri riportativi , che'l popolo ricusò , fecondo il 
eojlumetdife/leggiare il Senato sfatti Jolamen~ 

te i facrifictj necejfarif , non permife a’ Confali , che 
trionfa^ero . E.glt è vero, che poco appreffo fu tem- 
perato queflo dolore dalle vettovaglie, che , per ope- 
ra d ’ambafaiadori mandati , e di mercatanti ve- 
nuti , con grandi [fama abbondanza da molte parti 
aRomaconcorfero . Le quali però non raddolciro- 
no cotanto il mal talento de' "tribuni che non fom- 
mouejfero a nuoue feditioni la plebe : e che > quan- 
tunque il Senato a tutte l 'altre con l 'autorità s' op- 
ponete f non fofje da due di loro il pajfato Confale^ 
Menenio chiamato in giudtcio;e , non ofiante l 'ef 
fere figliuolo di quell' Agrippa tanto benemerito 
della republica , per pena della guerra male am- 
minijirata , e delta morte de' Fabij, non rimane ffe^ 
dalla plebe quaficon tutte le voci tn certa quantità 
di danari condannato . La qual punitione, fi corrie 
grandemente in que' tempi odiofa , innacerbi fi fat- 
tamente gli animi de’ patri t^ contro la moltitudi- 
ne , che di dtfirtbuirle terreni t o per altro modo di 
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folleuarla i non •vollero fentir parola per innanzi, 
E la plebe medefma nonifìette molto a pentirfidel 
fuo rigore ; percioche 7 condannato » quantunque^ 
molti pagar per lui la pena volejjerot riputando 
quella calamità maggiore della mortCyfenzavoler 
•vedere perfino yin cafa ft chiufiye di dolore e di 
fame mifiramente morire lafiioffi . M a non rima~ 
fero per tutto ciò tanto fatolli del fangue patritio i 
Tribuni della plebe ^ che Lucio Ceditio f e Titio Sta~ 
tiof nel confilato di Publio Valerio e Gaio 
tioy non accufaffero Spurio Seruiliot percbetpotendo 
contentarfi (Pbauer mefjo in fuga i T fiani > •volita 
per/egui tarli in luogo fi difiguale > cbe > riuoltandoft 
eglino •vantaggiofimente i gli •uccifiro il fiere della 
giouentù Romana . Dura cofa parue a' patritij cit- 
tadini ^ cbe cbi nonfipea ciò cbe fojfe guerra douefi 
fi chiamar ingiudicio i guerrieri piu valorofii, quan 
dola fortuna all'ardimento non riffiondeua ,* eygiu- 
dicando che cefi fatti rigori altro cb' un raffrenar 
il coraggio de' Capitani in pregiudicio della liber- 
tà » e All'imperio non f afferò » s* affaticarono con^ 
ogni Lìudiodi guadagnar levaci della moltitudinct 
perche non foffe condannato il valente Confile Ser- 
uilio , Venuto adunque il giorno di quefio giudiciOf 
fall baldanzofamente il Tribun Cedtcioin ringhie- 
ra y e cefi f pieno di mal talentOydauanti al popolo 
propofi . L'ignoranza » e la temerità di Spurio Ser- 
» uilio bà meffo , o Romani , l 'imperio vojlro in fu 
» l'efiremo pericolo \ e y fi non cbe'lfauordel Cielo y e 
Pauuifidel Collega ripararono yiTofiani hoggi in 
quefio luogo ; e non i "Romani ragionerebbono. Eglit 
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3 i qua/i penùtofi d’bauer vinto , volle manife{ìamén- 
» te andar a perdere ; con che con/lglio non so io; mx^ 
3i mi par ben di comprendere, fenza conpglio di com- 
3> battere perlarepubltca. Il luogo, doue f aggina il 
j» nemico non era tale» ch'egli douejfe perjègaitarloui; 
3} e la vittoria t che n'hauea riportata , gite ne potè a t 
» Jinza metterfi a rifchio , promettere affai tofto l 'e- 
33 fterminio . Le Jciagure de* Capitani non fi condan^ 
33 nano quando piu la fortuna , che' l con figlio v’bi 
33 parte ; ma, quando pecca in effe, o la volontà, ola 
33 follia , peccano maggiormente coloro , che di la/ìiar^ 
33 le impunite fofiengono. Imparino t Conjoli Romani 
33 conia pena d'un Confole a non perder gli eserciti 
3ì per ambitione di gloria; e fìdijperino i nemici con 
33 lamedeftma di vincere le nojtre legioni per teme^ 
33 rità di Capitano. C iò detto , confermò faccu/a col 
'teflimomodi fidati , che, per coprir l’ignominia^ 
Àella loro fuga , tutta la colpa del difajlro auuenuto 
nella perfona del Confile riuoltauano;e rammentò, 
-fon parole compajìioneuolì , la buona gente , cbt^ 
morta v era rimafa ; e ricordò , con dispregi wto» 
lerabili, tutto ciò cbe fi mormoraua contro t patri- 
tq cittadini: e , pofiia cbe gli parue d'hauer in- 
fiammati gli animi alla rouina del Confile , diede 
alni luogo perla difefa ,e fitacque» Ond’egli pia 
dalla maluagità del Tribuno , che dal pericolo della 
fila vita commojfo ,alla malignità' dell' accufa per 
5» fimi le modo riQiofi . T^ouo giudicio è quefio , o 
>3 Romani ; nel quale non d 'ejjere flato vinto, ma^ 
d’bauer vinto ivoflri nemici conuien cb' un Con- 
file fi difenda ; e Sì rana contefa è la prefinte* in-f 
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>j cui Lucio Ceditio Jèducitor della plebe accujd Spu- 
» rio Seruilio C ondaci tor delle /quadre. Onde y per 
»> l'una e per l'altra ragione y parendo a me fconue- 
« neuole il comparirai dauanti per difendermi ynon 
j> pojfo fe non dubitare t che piutoflo al fupplicio y eb* 
» alia difefa voi m' babbiate in quejìo giorno cbia~ 
j» moto . La qual cqfa fe è vera , ecco eb'io vi porgo il 
» collo in vece delle parole; ne fon men difpojlo di 
dere la vita per /odis far alle brame de’ miei citta* 
»» dini > eh 'io fof/i apparecchiato ad offerirla per con- 
trafìar alle forze de’ loro nemici* May fe pure^ 
voi m' hauete chiamato y percb' io mi difenda y che 
colpa, 0 Quiriti , bauete voi veduta in me vincita* 
re, mentre non la vede fe già tante volte ne' vinti ? 
Caddero poco dauanti /otto i colpi de’ Tofeani tre- 
»> cento fei cittadini con fi gran detrimento della re* 
*> publica ’y e, non che voi come colpeuoli, o come teme* 
rarij , gli biaf mafie , ma come valoro/iye eomt^ 
” magnanimi y fra i vojlri maggior Campioni gli ri- 
’’ ponefie : ò" io y che della morte loro /òpra il capo de 
SI gli vccijorifeci pur dianzi a gloria del nome voflro 
3i vendetta, in vece difèntirmi penetrar l 'orecchie^ 
»» da gli encomi] , e dalle lodi, mi veggo minacciar 
le fpalle dalle verghe, e dalle mannaie: e pure l’or- 
33 goglio riforto nel cuor de' Veienti per la caduta de* 
» FabiJ fu dalla mìa ffada rintuzzato e l’alterigia 
33 In loro accrefeiuta perla /confitta di Menfniodal* 
la mia delira bumihata ;ela speranza in e fi con* 
33 cetea perl’occupation del Gianicolodal miocorag* 
33 gio confuja . Che rtlpondi , o ‘tribuno, alla forzi di 
33 quejle ragioni è Replichi tu ancora, eb'io non douea 
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3 » Jtguir il mmico fu lafaìita del poggio} Ma perche 
» biafmi tu i eh' io l’babbia per/eguitato per eflin- 
3 » guerlo tfe lodi t che i Faby rajjaliffero per depre* 
33 darlo f e %fe tu ponderi neU'atdmentu mio il dif 
33 auuantaggio del luogo , perche non peft nella loro 
3 » intreptdità il pericolo de gli agguati} Per certo che» 
33 quantunque tu habbia piu fiudiate le ragioni per 
»» opprimermi » che io non ho meditati gli argomenti 
»> per ripararmi t la forza nondimeno della •verità 
» confonderà gl'inganni dell'artificio. Io non ajfalfi^ 
T{pmani , da luogo inferiore •vn ejfercito vigorofof 
valorofo fvittoriojo ; ma feguitai le reliquie d'una 
»» gente fpauentata tjcompigliata yfoperchiata : onde 
33 quel che me n'auuenne fu per accidente di fortunat 
33 e non per temerità di confglio . *^e fu Jlimolo di 
5 > propria ambitione quel che mi punfe a perfeguitar 
>y i Veienti ,* ne fu defiderio di combattere per me ftef- 
33 Jòquel che m'accefe ad eflerminar i Tofani ; per- 
3 » ch'io non tengo, eh' un cittadino pojfa acquìftarno- 
33 me di valorq/ò , mentr elpone a pericolo la fua pa- 
ti tria i e so, eh' un •verace Romano non può giudicar 
93 •vera quella gloria , che con la gloria di Roma non 
93 riconojce congiunta: ma fu quell'incendio di cari- 
si tà , che fe tu ti finti ffi auampar nel petto, oCeditio, 
Si tu non nodrirefli quegli odij tra' cittadini, che molto 
Si piu di qualunqu' altra ficiagura minacciano alla^ 
Si tua republica riuolutioni,eruine;eJu quell' elpe- 
33 rienza di guerra , che fi tu hauefii hauuta in qual- 
Sì che piccola parte, gli auuenimenti della fortuno-à 
Sì dall 'operationi del con figlio baurefi nel mio cafi 
Sì piu fauiamente dijlinti . Che fai tu dell' vfficio del 
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a, Capitano tu ^ che non guida fi i mai /quadre f cbc^ 
,a parli dell 'obligo del guerriero tuj cbe non vedeJH 
>j mai guerra ì che gridi della pena del Confale tu » 
3> cbe non puoi dir della colpa ? Puoi ben tu dir delle 
j, difcordie de’ cittadini ^ perche fai femtnarle ; puoi 
j, ragionar delle feditioni de’ popoli > perche fai fujci' 
tarle f puoi diuifar delle maliuolenze de glibuomi' 
jj ni f perche fai fomentarle» E la cagione , perche tu 
a) m’accufì al prefente^ non è per la campa fion de 
a> morti i ma per l 'inuidia del viuo ; non per l 'amore 
aa della patria ^ma per l'odio de' patritìj \ non perita 
93 ragion del Tribunato^ ma per la pajjionde' Tribù- 
33 ni. Aprite l'orecchie 1 0 Quiriti; e non permettete» 
3 } che cofloro i fitto fembiante di difendere la plebea 
33 da i Padri , e la plebe , e i Padrii e la patria» a pre- 
3» dpi tare con le loro perfuafwni conducano. EJJi, cre- 
33 detemi, e non l 'Ordine patritio , o'I plebeo ,fon que- 
» gli , cbe turbano la quiete della republica : i Padri 
33 Romani comadano inguifa, cbe non fon Signori; la 
i 3 plebe Romana •vbidifie per modo, che non è ferua: 
» ma queflo peftilente Tribunale non conofie , ne mo, 
33 defila per comandare , ne conuenienza per vbidire; 
33 e voi nonv’auuedete ,ch',in luogo di protettor del- 
3 > la plebe -, come fu da prima infìituito , turbator del- 
la pace , fcioglitor della concordia , dijìruttor del- 
la libertà manifefiamente apparifce . Cbe fìupore^ 
è coteflovofirOfO Romani i lo non parlo alprefen- 
» te per difendere la caufa mia ; ma per prouuedere 
» alla falute voflr a .Se voi giudicate vtile per la re- 
publica , cb' io paghi vna vittoria fanguinofa col 
» /angue, fi volete vfar quel rigore co i vincitori» 
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> j che non vfate co i vinti » fc di/degnate > ch'io hahbia 
accrefciuto la gloria di Roma con la morte di quaU 
3} che Romano , fe rifiutate » eh' io babbi a ajficurata^ 
33 la vojìra libertà col pericolo della mia vita^io non 
33 ricufo di fottopormi a quelle penetch' all ’eccefjo del- 
3> la mia carità verfo la patria piu conueneuoli vi 
3» parranno : ma ben vi priego, che, quando le vojìr 
33 ire faranno col mio fupplicio intepidite» voi vi ram- 
»» mentiate » che i voflrt Tribuni , eoi venir priuando 
l'imperio Tramano della cuflodia de' Padri» altro 
non intendono che ricondurlo /otto la giuriditticTL-» 
de' Tiranni . Coft» Jènza sbigottire » ne lamentar^» 
ne /applicare » ragionò dauanti al Popolo Romano 
t ài valorojò Confole Seruilio : e» tra per la forza di 
quel che dijji , e per l'aiuto del fuo Collega Virgi- 
nio^ che» con le parole »e con le lagrime » non l 'ab- 
bandonò nelfuo pericolo, s'intenerirono/i fattamene 
te gli animi non falò dell 'altra moltitudine , ma di 
que' medepmi» che con piu fìretto legame a' morti 
faldati appatteneuano » che» ricolte /opra il cafa pro- 
pojlole voci del popolo, tutte da ogni pena tlgenerofa 
Confale profciolfiro . Vfcì poco appreffo Publio Va- 
lerio contro a' Veienti » che , con l'aiuto de' Sabini» 
e d’altri popoli diTofeana » s'apprejìauano perve- 
nir ad affediare la Pìeffa città di Roma , faerando 
ritrouarla de' [offèrti danni /ì debole» che, per forza 
- d'arme» odi fame »ageuolmente prendere la potef- . 
fono . Ma » mentre che diuif in due beccati il ri- : 
manente de gli aiuti attendendo fi ffauano » il Con- 
fale partito Jegretamente fulvc^ro diT{pma,e di - 
là dal T ruere poco lontano accampatof »profagut di 
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mezza notte velocemente $l viaggio; e» prima che 
rìfchiarajje » la doue i Sabini feparati da gli altri 
alloggiauano fu peruenuto con l ’hofìe . Qmuufon^ 
nacchiofi ancora , e Jprouueduti ritrouandoglh pre~ 
fe di primo affalto gli alloggiamenti ; e molti nel- 
le letta giacendo , cb* alcuni fenz^ ordine re/ijìendot 
ed altri alle logge de gli altri rifuggendo ^quafi tut- 
ti a filo di ipada in affai breue Ipatio di tempo gli 
mife . Quindi > venuto a' Veienti, tutto che malc^ 
fortificati gli ritrouaffe , trouolli però fuori de gli 
alloggiamenti alla battaglia ordinati: e la batta- 
glia fìttale ycbe d'unae d'altra parte molta vc~ 
cipone fi fece . Vero è , che cedettero alla perfine i 
Tq/cani, e che , dal Confole perjèguitatì, dentro a gli 
fieccatiloro fi riconduffero : i quali auuenga ché^ 
foffero per cagione del fito affai deboli , penò egli 
nondimeno a prenderli tutto il rimanente di quel 
giorno y eia notte che fucce dette ifulfin della quale 
i nemici gli abbandonarono » e chi di loro nella V e- 
ientana città fi ricolfe , e chi per le vicine filue fi 
jparji , ^uel che reffaua del giorno fi diede da* 
Romani alla quiete i & il fèguente alla preda , che 
ne gUvni alloggiamenti y e ne gli altri fu ritratta- 
ta grandiffima . La difiributione fi fece fecondai 
meriti: e Spurio Seruilioy che y come Legato del 
Confile y s'era in quelle battaglie egregiamente por- 
tato y ne riportò fopra tutti gt altri fi bonoreuoli ri- 
compenfè , che ben parue con quanta ragione dalC 
ingiurie de' Tribuni fi fojfe poco innanzi dauanti 
al Popolo Romano giujìificato • May pofcia c beh- 
.hero i Romani Jpo^iati i cadaueri de' nemici > ejèp- 
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peliti quegli de fuoi t dinanzi alle mura Veientch 
ne, per prouoear gli auuerfari a battaglia , fcbie^ 
rati fi prefentarono : ma, non veggendoli compa^ 
rire > e parendo loro piu forte quella città , che da 
poter efjere per forza d'affalti fuperata , fi •voi/ira 
a faccbtggiar le campagne Tofane ,ele Sabine ; e 
quindi, carichi di preda, a ritornar a Roma fidh 
rizzarono: la doue auuicinando/ì ,fu loro ram> 
mezza fa la via da vna gran moltitudine , che ri- 
eeuette il Confile co i profumi de* gVincenf, e /c-» 
legioni con l’offerte delle heuande calle quali di- 
mojìrationi , col decreto ancora del trionfo, non fìt 
lento a fecondar il Senato . Ma Gaio Nautio dall’ 
altra parte non fi moffe , com* era ordinato , allti^ 
difefa de' Latini , perche volle effer pronto per ri- 
parare alla furia de' Tofiani , s' bauejfe fentito fi- 
perchiar il Collega da effi . Egli è vero, che, come 
vide ritornarlo vittoriofo, fifpinfi finza indugio 
l'ejfercito nelle campagne de’Vo\fci',e,quiui ar- 
ando le biade , che biondeggiauano , e difertando 
ilpaefe,che fruttìficaua , con felice riufiita ancb* 
egli a Roma torno fii • Sotto la condotta poi d'Auto 
Manlio , eh* infieme con Lucio furio al conflato 
fuccedette , ritornarono i T{pmani a piantar gli 
Beccati dinanzi alla città de* Veienti; e quefii te- 
ff endo mandarono per aiuto ad altri , che, per le- 
game di na tiene i u Sabini, che, per ragion di le- 

ga ,erano con effò loro congiunti : ma , da niuno otte- 
nendolo , e Bringere dalla fame fentendofi , vfeiro- 
no conl'infegne de* fupplicanti a dimandar pace 
dal Confile • Ed egli , impoflo loro lo fipendio eTUn 
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attuo » e la •uiuanda di due meft per teffercìtoy prò"" 
mife di mandar aT{pma chi delle condi tioni d'^ 
Ja col Senato diliberajje. Accettarono il partito i 
y denti ; e » per loro Ambajciadori a Padri Ruma"- 
ai bumiliandofi y ottennero tregua per quarand an- 
ni te depofero l’armi. Perche ritornando Manlio 
a Roma , Jùbonorato, fecondo il /uodi/ìderioyCotL^ 
laricompenfa del trionfo minore . Ma Lucio Emi- 
Ho Mamerco -,e Vopifco Giulio » che furono appref 
fo creati Confoliy troppo piu che gli antecefjori per 
le guerre di fuori» videro per le difcordie di den- 
tro la repuhlica fortuneggiare : perciocbe la molti- 
tudine de' mendici flimolata dalle dicerie di Gneo 
Genucio Tribun della plebe ritornò tumultuof a men- 
te a dimandare la diffribution de' terreni , Ardito 
era coflui Jòpra gli altri di quel Collegio ;e» per 
guidar il popolo minuto »fofficientemente facondo i 
Dimandaua » che quel c'bauean determinato in^ 
quefla materia i Padri » ejfeguijfero fenza piu di- 
iatione » i Con/òtì , Ricufauano i ConfoHdtfar quel- 
lo. eh' a i foli fuccejfori di Caffo» e di Virginio era-* 
fiato da i Padri già dodici anni auanti commeffo» 
e dicean , che i decreti del Senato non bauean forza 
di legge perpetua , ma che dentro i termini d'un-j 
anno la loro autorità riflringeuano , Onde» non po~ 
tendo il Tribuno per altra via cof fingere i Confili 
prefenti »fi riuolfe a violentargli con la perfecutio- 
ne degli antecefjori re» portando affai buone ragio- 
ni pere baueffe ri^armiaù gli altri» accusò da- 
vanti al popolo Aulo Manlio» e Lucio Furio» per^ 
che ^conforme al decreto de* Padri »non bauean-» 
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fatta elettiofte di chi diuidejfe i terreni alla plebe : 
e ponderò ychctfe i pajfati Confili portajfero laL» 
pena di nonbauer ejfeguiiì gli ordini del Senato %i 
prefinti y per paurad'ejfa finza contradittione t 
glieffeguirebbono , Quindi giurò folennemente di 
projeguire ifinza abbandonar^ y l'accufa ;e die» 
de giorno per determinarne il giudicio . Ma i Pa» 
dri dall'altra parte foUeciti di tanto pericolo , «c-» 
/apendo come difendere la •vita de gli accufati^nc 
vedendo come reprimere l'injligation de'Tribuniy 
liabilirono con tutto ciò > dou 'ancora bifognaffe ve- 
nir alla forza y di far ogni lor podere » perche due 
confolari cittadini non foffero con tanta ingiuria^ 
dada pafftonata moltitudine ad ignominiofi fup- 
plicio condannati. Vero èy che non fu lor mefliere 
d' affati car/i i perciocb' un giorno innanzi alla ve» 

• nutadiqueflo giudicio fu ritrouato t/enz' alcuna 
' di violenza y morto nel proprio letto GenuciOy 
e giudicato infieme , che > per impedirgli la perfe» 
catione di due fi grand ' huomini y ciò foffe per con- 
figlio diuino yfenza miniflerio di feconda cagione y 
^operato. Onde sbigottirono talmente gli altri Tri- 
buni y che y non che l 'accufa profeguijjero , ma 7 fu- 
rore anch' eglino del Collega col rimanente della^ 
moltitudini condannarono. "Della qual diipofitia- 
ne s'haueffero faputo i Confili profittar fi ycondotta 
appreffo in ^iu grani pericoli la republica non^ 
haurehbono : ma effi , per ambitione di mofìrare^ 
la loro potenza y fi feroce la fupcrbia nello fcriuere 
dell'efftrcito dimoftraronoyche > fenza moli' altre 
pene » cb' imponeuano a chi dtjubidiua y infino al 
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percuotere > ò“ ul flagellare chiunque di dar il nome 
ricufauay.con troppo piu tirannica che confolarefe^ 
neri tà, peruenirono . Onde la plebe > in vece d *or- 
gogliofa , e di fedttiofa , com'era dauanti » infuria- 
ta, e Jcapeftrata, oltre adogni conueneuolezza , di- 
uenne . Et vn Publio Volerone t che di Conducitor 
di centurie fu chiamato fra la turba ad ejjerefem- 
plice battagliero , non potendo ,fenza hauer com- 
meffa colpa, fiflener di digradare , ne^ di dar il 
nome fecondo il comandamento de* Confoli j e, com* 
eravalorojo contro i nemici con la fliada , fu anco- 
ra fi coraggiofi incontro ad ejfl con la lingua^ cbc^ 
non potendo eglino tolerare la fua libertà, manda- 
rono vn /èrgente , che gli Siracciajfe le vefli , e bat- 
te ffèlo: percb' egli, riuolto ,fenza sbigottir fi, a' Tri' 
buni , dimandaua il loro aiuto ; ò“ offèriuafi , s'ba- 
uejfe fallito , di /lame dauanti al Popolo Tramano 
a ragione. Ma i Confili ,fènza rimuouerfl dal lo- 
ro proponimento ) perfeuerarono a comandare, che 
foffe battuto : and 'egli , che feroce era , e gagliardo, 
non potendo fi graue ingiuria fiorire , fece la^ 
perfinadel Tribuno per fi mede fimo ; e riifofi con 
le pugna fui vifi non folamente al primo , ma fl fe- 
ce ancora incontro al fecondo fergente. Gli man- 
darono aUbora addogo i Confili tutti gli altrii ma 
ia moltitudine t cb era prejente, flfece innanzi 
tantoflo ; e, ritingendo, e percotendo i mmifiri,non 
filo il giouanefiperchiato dalle loro mani rifiofjero, 
ma, contro i proprij Confili dirizzandofi ,Je egli 
non erano prefli a faluarft , la maejlk del fuprcmo 
magiftrato » con ignomìniofe macchie, in quel gior- 
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no contamìnauano • Quindi t con troppo prandcS 
Jcandalo , tutta la città f diuife : itti nbum » cb' 
infino allbora non baueuano romoreggiato , iomtn~ 
eiarono ad inferocire contro i Confili i e le conttji^ 
non erano piu della diuifon de' campi t ma del reg- 
gimento della republiea . Voleuano i patritij > che 
chi s' era attentato di por le mani addoffo a' fergen^ 
ti confilari [offe precipitato dalla rupe Tarpeia^ : 
cSr I plebei^ contrariando t fi confortauano l'un^ 
l 'altro a difendere la loro libertà % e proporre al 
Senato tcbe del tirannico imperio de' Confili fijfi 
fatto t come conueniua in liberà città , rijentimen- 
toj ed imperio tirannico gridauano effere tche^^ 
mentre vn cittadino dimandaua l'aiuto de' Tribù- 
nif & il giudicio del popolo , fife aguifa di febiauo» 
per ordine de' Confili , vergheggiato. Ma , quan- 
to efii più ferocemente efclamauano, con tanto mag* 
giore re/iflenza gli auuerfari fi contraponeuano: 
intanto ebe^fenza bauer fatta ne dentro ne fuori 
cofa che notabile fojfe > pafsò ad Emilio ò' a Giulio 
il tempo del loro confilato i e fuecedettero Lucio Pi- 
nario , e Publio Furio . Al principio'del cui magi- 
firato apparuero molti prodtgq j ch'empierono la.^ 
città di JoQecitudine , e di Qiautnto:e gt'indouini 
riipofiro f eh' erano argomento dell'ira diuina > per 
difetti nel far de' fiacri fici/ da chi n' bauea cura^ 
camme fifi : ne pafsò guari di tempo , che le femint^ 
grauide furono afijalite da vna pejhlenza , per la 
quale % o morti > od immaturi partorendo i fgliuoli, 
elle ancora con e fifa loro mifer amente fi ne moriua- 
no: ne fu preghiera, o fiterificio, che contro a fi 

nuotta 
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fiuoua calamità la fuenturata gente aiutajfe;infi. 
no a tanto eh' un feruo manifefìò a* Pomici > che 
yrbinia vergine Vejìale d'incefluoft amori con* 
taminata a facrifìcare tuttauia per lo popolo per^ 
feueraua. Perchetdall' ufficio immantenenterimof- 
fala^^ in giudicioconuinta ila fecero battere pu* 
blicamente , e viua viua , fecondo il coflume Roma* 
no ifeppelire , Al cuifupplicio /ucce dette quello de 
gli amanti afe ai tofloipercioch' uno di loro s' ucci- 
fe egli medefimo, e l'altro venuto in man de Pon- 
tefici fìt parimente ^ per ordine d* e ffi , flagellato con 
le verghe > ò'vccife . E per tal guifa cefsò la mor- 
talità delle /emine ,* e ricominciò la peftilenza del- 
la feditione . Il commo^itore d'efea fu quello fìefe 
fo Publio y alerone t che t di fere zzando la maeflà 
con filare js'era l'anno innanzi dalla violenza^ 
con la violenza rìfcojfe, Cofeui , tutto che vilmente 
nato • e poueramente nodrito , perche nondimeno 
bebbe cuore di di/ubieUre il comandamento de' Con* 
foli , e diede certa Speranza d'abbattere l 'autorità 
de' patritif y/u dalla furiofa moltitudine ad e feere^ 
T ribun della plebe foUeuato : ond 'egliy non cofi toflo 
entrò nell 'ufficio > che , tratti nella fua fentenzuzj» 
due de gli altri Collegbiypropo/e al popolo di recare 
i'elettion de' Tribuni dalle voci delle curie alludi* 
feofltion delle tribù . Il che» per lo graue pregiudi* 
cio,cbericeuuton' baurebbe, non potendo /offerire^ 
l'Ordine patritìo tfece ogni fuo potere perche non 
/offe fimigliante propolla approuata : e > venuto il 
giorno Siabilito per deliberarne , furono fatte in* 
torno ad efea tante dicerie da ciajcbedona delle par* 
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/i, eh* egli fe ne pafso fenza determìnationeniuna f 
e eofi auuenne la feconda •volta | che pure •vollero 
i Tribuni ofìinatamente aOa moltitudine riproporr 
la. Per la qual cofa Volerone flabilì Jeco medeft^ 
mo di vietarne la dijfuafwne a Con/bli , e le •voci 
a* patritif , Ma queflo con figlio y che fentiua affai 
piu del tirannico y che del ciuile ,fà dalla calami- 
tà d' una fiera peflilenza impedito. La quale yfu- 
per andò ogni forte d' humano argomento, e niuno-» 
conditone di gente ri^armiando y haurebbe affai 
miferamente la città di T{pma Ripopolata , fe non 
foffe che » quanto ella affali con violenza maggiore» 
per tanto minore fpatio imperuerfando procedette» 
La onde , liberati gli animi da quefio terrore, e, ri- 
fatto Volerone con gli iìefii Colleghila feconda voi' 
(a Tribuno , procacciarono i Padri, che, per contra- 
riarlo y foffe elette Confole vn figliuolo di quell* Ap- 
pio Claudio , che fece gli anni dauanti fi gran re- 
fifienza » perche la plebe a Roma dal monte Sacro 
non ritomaffe . Fu dunque coflui » che pure Appio 
Claudio Sabino s* addimandaua » infieme con Tito 
^uintio Capitolino alla confilare dignità folleua- 
to : ma , tutto che l 'uno e l’altro foffero dell 'Ordine 
mede fimo ynon erano però della medefima opinior 
ne . Appio veletta occupar la plebe nelle guerre di 
fuori y percb’ ella ne’ gouèrni di dentro non tumul- 
tuaffe : e ^mntio negaua di trarla della città , fÌL^ 
non era per neceffità di difefa . Domifi ( diceuo-» 
Claudio ) la ferocità della moltitudine con le fati- 
che militari ; e tolga fi lo Slimolo della pouertà con^ 
’’ le difiributioni delle prede , Lo /limolo della pouer- 
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5> tà conforta alle feditioni ; le diflributìoni delle pre- 
de confìgliano la quiete . La città di Roma nacque 
j> perhauer l'imperio dell'Vniuer/o iond'eUa non^ * 
può perquefta cagione guerreggiare » che necejfa^ 
riamente non guerreggi . E chi dice , che Roma non 
» debba guerre^iare fe non per difenderft tpare an- 
» che che confe^dt non effer nato T{pmano, Cagioni 
” adunque di guerra alta città nojlra non mancano; 
e, mentre noi babbiamo cagioni di guerra co' fore~ 
fieri f habbiamo anche occaftoni di pace fra' cittai 
« dini , Romani f dall'altra parte ri frondeua Capito - 
5 * lino) fon coloro > che vogliono foUeuar Roma f ma^ 
non precipitarla ; e fon fore f ieri quei che > prima di 
s» vederla tra fi fle fa concorde ^ la vogliono aS'im- ‘ 
5j perio , dou 'ella è nata » intempef inamente ^ona^ ' 
are , La concordia tra i Padri e la plebe è quella-» 9 
>3 che può darle forza perfoggiogartVniuerfò;eque^ 
a fa concordia non fi procaccia con la violenza » ma *- 
3» fìconfiguifce con la benignità . La violenza è ca- 
33 gione della difubidienza ; e la difubidienza è la to^ 
j j ulna de gl 'imperi/ , Difrbidirà finza dubbio la-» 

3} plebe t fi nello ilato prefinte noi la chiameremo o-» 

33 guerre non necejfarie : (y al fuo difubidire io non-» 

33 sò veder altro riparo , fi non venir fico allo Spargi- 
33 mento del fangue, che non può ejfire fenzacrudel- 
33 tà ; 0 condifcendere al rimedio delle lufinghcf che-» 

33 non può far fi finza ignominia . 0 noi dunque hab- 
33 biam per bora a trattarla benignamente > fi vo- 
33 gliam pofcia difendere la gìuridithone ;o dobbia- 
33 mo tirannicamente violentarla , fi fam di^ofli di 
» perdere la republica » MaV alerone » conuocato U 
V ' K /C popolo» 
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palpalo trìtoraaua intanto a proporre la /ualegge.i ' 
& aggiungeuaU alami punti , che fe fojftro flati 
accettati , tutto il reggimento della republica dall ' 
Órdine patritio nel plebeo ira^ortato indubitata- 
mente ft farebbe • Al qual pericolo confide rondo i 
Confolt come prouuedere , Appio giudicaua -, che^ 
s'.bauejfe a fare refiflenza con l'armi ; e ^uintio 
con le ragioni: ma La maggior parte del Senato fu 
del fecondo parere . Perche , dimandata i Conjòli 
da i Tribuni autorità di ragionare » ^intio y che» 
per moderation dicofìumije per popolarità d’ elo- 
quenza , era appreffo la moltitudine gratiofijSimo » 
cofi prima del fio Collega t diede cominciamento 
» a parlarle . E che farà di voi , ò Quiriti , quando» - 
yy per la legge» che v'è propofta,ftrà trasportata ne* 
yy plebei T autorità de' pairitq cittadini ? Credete voi 
yy forfè » che poffa reggerf la città di Roma fenoca la 
»ì guida di coloro» che lo Sleffo fondator voflro vi con- 
syflitui per gouernatori »e per padrii Voi fiete in^ 
yy errore »fe ’l credete ; imperoche ciò» ch'egli fece in^ 
yy quefla materia »jìt per diurna di/pofltione ; e quei 
yy chef dispone in Cielo da gl 'Iddy» non può fenz(L^ 
yy rouina mutarfi in terra da gli buomini . Potè ben--» 
yy correggerfi la /òuerchia licenza dell'Ordine patri- 
yy fio con l 'infiitutione della tribunitia podeflà ; ma 
39 priuarlo della preminenza » che Diagli diede »ela 
33 natura » per quanto s* affatichi Publio Volerone.j» 
yy non fi potrà » credete a quel che vi dico» gtamai, 
>> Potrafii nondimeno /òdi sfare a * fuoi defidery » 
yy quando fxran piu per giouar alla plebe » ché-0 
yy per nuocere a* Padri j e per quefla cagione non farà 
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j5 meflier d'altra legge ^ chf delle fue dtmande ten-.m 
>j perate dalla modefiia te delle neftre •volontà regQ^ 
9> late con la ragione . ^uefla ragione ben so io cbt^ 
>0 manca tal volta in alcuno dell'Or dine patritioi 
ma là egli ancora » che ella non abbonda in tutti 
» quei del plebeo * Ond 'è conueneuole > cbe noi ci com^ 
»> patiamo l 'un l 'altro ; e cbe i migliori » correggendo 
yy foaut mente i peggiori , quel che vuol la plebe, non^ 
voglia per violenza > e quel che danno i Padri, non 
31 diano perueceffità ,La differenza y cbe tra l'un^ 
» Ordine e l 'altro è Hata pojìa dalla natura,toglferfi 
31 per arte human a in ninna guifa non puote;ma^ 
31 l'amore , eh' unifce anche tal x/olta le cofe diuerji y 
33 può ben temperarla in maniera , che quel che vo- 
» gliono i Padri , •voglia la plebe, e quel cbe brama 
» h plebe , fta de fiderato da i Padri, ^uefla èla^ 
” Ifgge ,0 giriti , che chiunque na/ce fitto H cielo di ' 
** Roma yfenza ricogliere le voci del popolo , hà da^ 
confi t aire a fi medeftmo : e tutte l’ altre, che la -0 
^lebe per di fletto de* Padri, o ebei Padri pércon» 
33 trario della plebe di fìabilire s' ingegnano , non^ 
31 volontarie leggi di republica libera, ma violente^ 
conflitutioni di dominio tirannico , giudicar da^ 
” noi tutti con ogni ragione fi debbono, Faccianf 
31 dunque quefte raunate di popolo , non per feconda^, 
13 re alia diuifione , ma per prouuedere alla concor- 
31 Sa de gli OrSni;e quel ch'ottener l’un dall'ala 
31 tro noide/ideriamo ydimandifì nella noflra repu- 
31 blica, non come tra nemici, e tra fore fieri ,ma co~ 
33 me tra fratelli , e tra cittaSni , Comma ffero tal- 
mente quelle parole gli animi Slla moltitudine , e 
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ne rinu^ero gli fleJSi autori della legge fi fattamen '-‘ 
te confufi t che l ’baurebbe il popolot Jinza niuna^ 
cotttradittionef riprouata yfe^ con orgoglio fa » c-* 
con di^ettofa oratione , non l 'hauejje t 'altro Con- 
fole importunamente impedito . ^m(ìì dell 'odio pa^ 
terno contro i cittadini plebei troppo pertinace con- 
feruatoret non potendo patir che 7 Collega hauejfe 
con tanta benignità le Iperanze della moltitudine 
riconfortate » cofi * poicb'egli hebbe finito , immedia- 
j) t amente fggiunfi , Il mio Collegato Romani ^bà 
a ragionato piu fecondo la manfuetudine defuoi co- 
j> fiumi tche conforme alla dignità dell'Ordine pa- 
3> tritio , ò" alla conduion del plebeo . / cittadini pa- 
tritfij e per diuina , e per bumana ragione» tengono 
9 j il fupremo luogo in quefla republica ; ne fi può fare» 
jj 0 disfar legge» che eJSi non ne ftano i promotori ine 
9 » fi può -variar e, 0 togliere conjuetudine » che l 'autOr 
rità loro non vi concorra . Egli è vero » che le ma- 
33 chine de i Tribun della plebe impedifcono tal voi- 
99 tailoro configli ima » s' io debbo dir quel che fento» 
99 ciò non auiene per potenza » eh "egli habbtano fopra 
3 j di noi 3 ma per viltà, che noi habbiamo verfo di lo- 
99 ro • Indegni del nome patri t io furono coloro » ebe^ 
33 confentìrono all'inftituttone di quel Tribunale; e» 
9}fil<*g^t^ffofità di mio padre fo/Ji fìat a, quanti era 
33 tempo » fegutta , noi non faremmo tante volte nell ’ 
33 ignominia di quelle contefe caduti. Ignominia di- 
33 mand' io yO fifitiriti» intolerabile» che i difendenti 
99 di quei» che liberarono Roma dalla tirannide,cb’in - 
99 trodujfero la libertà » che regolarono la republica^» 
» che folleuarono i cittadini » che foggicgar onci fare- 
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3> ftierit^an pofli , come Jòpra •una bilancia» conia 
a bruttura dell'Italica plebe a paragone . E chi fon 
>i cofloro t 0 Tribuno » che tu •vuoi conflituir Signori 
»> nojlri con la violenza della tua legge ? E chijei tu^ 
39 0 Volerone , che con la forza della podejld tribuni* 
»> tia penfi d * abbattere f autorità della giuridittion-» 
9» confolare ì La plebe» che tu difendi , è quella cbe^ 
99 froda i creditori t che rompe i giuramenti , cb’ ab* 
99 bandona i Capitani , che volge l 'armi contro la-» 
99 patria : e tu» che la conduci » fei la piu vile» la piu 
9> bajfa »e la piu di^rezzata perfona » che dentro a 
3> quefle mura per alcun tempo nafcejfe . Sarà dun- 
33 que ben guidatala republica tjè la plebe invece-» 
33 de’ Padri »efei Tribuni in luogo de' Confoli , / ’im* 
33 perio di Roma gouerneranno . Ab» che quejla non 
33 è occa/ione»o Romani» di configliare »mad* effe* 
>3 guire;ela legge »cbe cofìoro propongono » non s bà 
9* da riprouarecon le ragioni, ma da cancellare col 
99 fangue . lo , per quatuo a me / appartiene »fin-» 
99 di^ofto di far vedere in que fio giorno quanta fio-, 
99 l 'efìcacia dell’autorità confolare» e,fe V Collega» o i 
33 P adri non mt feconderanno , feconderò io coniavi* 
39 ta quel che m' infogna l’animo con la cojìanzo-, » 
Fu riceuuta con gran fremito dalla moltitudine-» 
l'acerbità delle parole d’ Appio Claudio: e Caio 
Lettorio , che era il ptu vecchio» ^ il piu degno fra 
i Tribuni , in quella gu fa a nipondere gli prejè^, 
99 T Ordine de' Senatori » tir il MaePratode’ Confoli 
39 furono dagli antichi nofri inPituiti per togliere da 
33 Roma la tirannide, (ir introdurui la libertà. Onde» 
33 mentre per quefio fine<pueUi conpgltarono »equefii 
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» prouiJero t la plebe non filo vbidiente ^ ma fu loro 
ne riuerente e diutta : ne ricusò mai fatica y onde la 
» città potejffeinpacerilplendere ;ne rifiutò mai pe- 
»> .ricolo, per cui douejfi in guerra auanzarfi:e tanti 
i> ffoglict» T{amani, eh' adornano ivofl ri Tempi, t 
n tanti acquifli , che dipendono la voftra giuridittio- 
n ut , quantunque per promotori habbiano hauuto i 
3i cittadini patritij , per effecutori nondimeno han^ 
n fempre riconofiiuto i plebei ; e quel che gli vni con 
ìi te parole,e co i configli il piu delle •volte propofero, 
3 » gli altri CO i /udori, e col /angue in ogni tempo ef- 
33 figuirono, Ma,pofiia che i Senatori ò" i Confiti 
33 Romani , per l ’ubidienza , e per la manjuetudine 
3 3 nofira, oltre modo fuperbi <ì^ ingiqriofi diuenuti, 
33 non come gente libera , ma comejerua , a trattar* 
33 ne in •varie guifi incominciarono , e che , con le ver* 
33 ghcycon gli iiratif y e con V ignomìnie ,prefer a a 
» farne pagar quei debiti , c' bauenamo , guerreg^ 
33 giando in loro firuigio , contratti , forza fu,cbz^ 
33 dalla tirannide loro , come meglio potemmo , ci ri^ 
fiotefiimo; e, poicb' in Roma non era piu libertà 
che ci difende fe , ricouraffimo in parte , doue ,fi^ 
non date mura per habitare , o fifianze per man-- 
** tenerci y violenze almeno indegne d' huomini Ra-> 
** mani y e vergogire fconueneuoli a liberi cittadini, 
33 fatte alle perfine nofire non fofjero . Egli è vero, 
yy che noi lafiiammo i Capitani , eh' a guerreggiare 
33 allbora ne conduceuano ; ma non è già vero , chz^ 
33 rompejfimo , lafciandogli , il giuramento, o ch'ojfenm 
33 de [fimo, abbandonandogli, la patria jimperoebe^ 
33 noi baueuamo giurato in mano de’ Confili, & iCofP- 

fili 
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i) foU eran diuenutì Tiranni ;frauamo ttnuti accm^ 
}> battere per patria libera te la patria era diuenta- 
9) ta ferua : onde jfe noi hauejjimo adoprate l'armi* 
a non per foìleuarla T{epublica Romana j ma per fa- 
ir mentar la tirannide patritia t noi non bauremmo* 
a ne fecondato all’intentione del giuramento * ne fo- 
ri disfatto all' obligo della patria» Combattemmo con 
rr tutto ciò fi generofamente contro a noi mede/imi * 
a che ci contentammo dì ritornar a Roma , non con-* 
jj quelle conditioni * cbe cònuenute farebbono y perche 
,, fojfero i noflri torti ammendati * ma con quelle j che 
,, ci parue di poter tolerare , perche la città , cbauea 
,, da conquijlar il dominio dell 'Vniuerfo , di tiran- 
n neggiata , e diuifa eh' ella era , a liberar/ìy^ a riu- 
„ nir/t per opera noflra ricominctaffè • S^uefie condì- 
j, tioni comen' hubbianoofferuate i patrity cittadini 
non fà luogo cb' io vi dica al prefente* o Romani; 
iì pe bifogna che vi rammenti t con quanta patienzxt 
3 i noi babbiam fo^erto d’ejfer ingannati , infidiatii 
9 ) ingiuriati : ma e ben necejfario , cb' io efclami , che 
rr queflo facrofanto Tribunale per rifugio delle mijè- 
99 re genti injìituito , per violenza de' patrity citta- 
99 4ini f iny7gran di^regio fa diuenutOy ebeferuo-» 
99 loro affai piu per occa/ion dt Jihernirne t che non-» 
rr giouaa noi per argomento da folle uarci • La legge 
99 adunque dal mio Collega propafia intende a refli- 
9 ) tuirgli il primo vigore, non per oltraggiarne f Or- 
99 dine patritioyma per difendere da gli oltraggi il 
99 plebeo. E però non folamente è conueneuole j per- 
ii che fa fodisfatta la plebe, ma è neceffaria , per- 
ir che fa libera la republica. Ne fà torto la molti 

tudine 
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« tudifie a dimandar leggi > mentr' ella è tradita-* 
j> dalle •volontà ine fan forza i Tribuni a proporle» 
quando le rimettono alla elettione ; o »fe pure alca- 
5» na forza faceffero , alla forza delle mani con la-m 
» forza della lingua fi contrapongono . Fai ben tu 
>> villania »o Appio Claudio »intolerabiIe» mentre^ 
parli con tanta indignità di que* cittadini, che pof 
fono » fecondo il fuo piacere» fìabilire » o togliere Ic-m 
» leggi imentre faueìli con tanto dijpregio di quel TrU 
buno » che contrajlò fi generofamente colConfole^ ; 
” mentre ragioni con tanta infolenza diquelTribu- 
’’ naie » che fu dirizzato per mantener libera la rf- 
» publica; percioche »ne »fenzM il minifterio della-* 
plebe, non fi farebbe Roma auanzata»ne,fènzo-m 
l'ardimento di Volerone »fortificata » nejenza il 
bellouardo de' Tribuni, rafficurata, l Tribuni, e 
Volerone»e la plebe» ban piu ragione »o Appio, nel- 
la città di Roma » che non hai, ne tu , ne tuoi padri , 
” che ci vennero peregrini : e però guardati di para~ 
gonare le tue con le noflre forze »accioche non la~ 
Jcicol tuo fangue teJlimonio»non di valor ofo,o di- 
J> generofo Confole, ma di temerario» e di pertinace 
» Tiranno . Io » per quanto all ufficio mio s' appartte» 
9> ne , giuro dinanzi a gl' Iddi/ immortali ,o di par- 
firmi da quefla piazza con la mia legge flabilita, 
” 0 di rimaner in efia con le membra dilacerate. Ciò 
detto , comanda incontanente ilTribuno,che'l Con- 
fale Claudio dal Concilio fi parta ; e » vedendo che 
non vbidiua , pronuntia , che fia fatto prigione-, : 
ma'l Tèrgente tribunitio è rifoipinto dal confolare; 
la moltitudine folleua le grida ; Lettorio difcende 
, a fiimo- 
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0 flimolarla ; Appio s*auuenta a contrajarìo; e dal- 
le parole alle pugna , e dalle pugna alle pietre per» 
uengono.Ma ^uintioco' piu vecchi Senatori figit- 
ta in mezzo alla calca % e t girando , e gridando > # 
pregando t fui fare al fin della fera il Tribuno dal 
Confole a gran fatica diparte • *1^' giorni appreffo 
s*accufano quejìi l'un l'altro;^ Appio grida ^ch* 
era Hata offefa nella fua perfona la maeflà confila- 
re ; e Lettorio efclama f che fu vilipefa in lui la di- 
gnità tribunitia ; e tutta la città con peftilenti fidi- 
tioni fi ne diuide . La plebe co i Tribuni occupa il 
Campidoglio ; il Senato penfa com 'acquetarla-» ; 
^uintio con/tglia,cbe fi fecondi ; Appio vuole > che fi 
contrari ; i Padri fi dolgono » eh 'egli manca al Se- 
nato ; ed (gli protefla » cb 'e (fi mancano al Conjole-t» 
Ma y perche le conte fi moltipUcauanoyfi riuolge-» 
^uintio a pregar i Tribuni fiparatamente e’iColm 
Itg^ i t tfintendo quelli raumiliarfi , e vedendo que- 
fio inacerbir/!, perfuade finalmente a' Tribuni ,cba 
di tutta la quiflione all'arbitrio del Senato/! rimet- 
tano: dauanti al quale pofeia che gli hebbe commen- 
dati , e fupplicato il Collega , cb'aua publica Jdlute-$ 
non s'opponejfe , chiamò tra Confilari a dir quel che 
»» fentiua Publio!^ aleno PopUcola, Ed egli. Di ciò, 
»> che piu per zelo che per odio , han fatto ,ofofferto i 
» Tribuni, <b* il Confile; non tengo io, o Padri Con- 
» fritti , che debba far il Senato giudicio . Ma del 
rimanente , poiché riproua Appio Claudio il propor 
») legge al popolo fenza l'autorità de’ Padri , parmi 
i> che quefia fi con/ideri al prefentein Senato, e fi met- 
to ta apprejo dauanti alla moltitudine. Lodo però, 

LL che, 
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» che , prima di proporla y precurino i Tribuni infie^ 
» me co i Confoli , che la città fta talmente concorde » 
w che le voci per approuarla conforme alla dignità del- 
ta Popolo Romano /i ricolgano • Piacque a tutti i Pa. 
dri quefio parere ; r, d faminata da ejffi la legge, do- 
po molte contradittioni d' Appio t conchiufetl mag- 
gior numero > che fojfe al popolo propofta ; éy il popo- 
lo t immantenente approuatala > impofe per allbora 
fine alla feditione. Quindi fentendo il Senato , che 
le campagne de gli allegati erano corfe da gli Equi, 
e da'Volfci, mandò Tuno e l'altro Confole a con- 
trafiarli . Ma ^wntio per la benignità della fua 
conditione , volonterofamente da' faldati vhidito , 
^auentò gli Equi per modo , che , non ofando feco 
affrontarli, egli riportò di loro a Roma gran prede» 
Et Appio , per la ferocità de' fuoi co/lumi , e (ire ma. 
mente odiato, non potè riparare, che l 'effercito nell * 
appiccar la zuffa co i Volfci , non l 'abéandonaffe : 
di che egli , fatta , fecondo il coflume T{pmano , col 
decimar delle /quadre , rigorofa vendetta.^ , 
ritornò fui finir dell 'anno alla cit- 
tà col rimanente^ 
dell' ha- 
lle» 

i L F I N B. 
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COSE PIV notabili, 
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Mbafciadorì di TU 
toTatio RJ de Sd“ 

[ bini parla a 
molo perche refii- 
^tuifca le loro damigelle ra^ 
pite, 9 - 

tAmbafciadori Bpmanì come 
foggiungono a"Huma T>om~ 
pilio iijjifiondono al Bj 
Toìfena ixi.inuitano la pie 
he a ritornare a Bfima, 

Jlnco Martio fucceduto a Tul 
lo HoJIilio nel regno di Boma 
parla al popolo./^t prouoca- 
to da popoli din er fi, gli vin» 
ce e di/irugge le loro città, 
^j^j^_ordn^l gouerno politU 
cOyC lafcia con ejfo accrefcU 
uta la città di Bpma. 4^. 
* 4 grippa Menenio Cottole, u j. 
fi miioue col Collega T. Po- 
ftumio coatro le colonie di 
Temetia e di Cora e neri» 
porta vittoria. . - 

a 4 ulo Toflumio Dittatore s af 
fronta co LLatini al lago 
Begitlo , e ritorna a Bfima 
vittoriofo, ii 6 . affale iJa- 
binit e gli recide. 1.3^ 
\ 4 ppio Claudio Confole diffua^ 
de che fi compiaccia la plcm 
he. i_3 { . parla contro a Spum 
no C^io. 199, 

', 4 ulo Firginio col Collega T, 
Fetufio come fi porta alla 
feditione del popolo . 14». 


ripara alla violenXa dé'Fol 
fci. 147. 

jlulo Sempronio Confale. 1 6^ 
feconda il parere d‘.Jppio 
Claudio . 199 ‘ à chiamato 
Dittatore, aio. 

, 4 ttio Tulio parla co i Confoli, 
igR . parla a’fuoi popoli, 
L70. muore. 1 93. 

, 4 ccu^ fatta contro la tfra/U 
nide di Spurio Caffo. 

, 4 ulo Manlio Confole cofiringt 
i Fetenti a dimandar tregua 
a i Bfimani. z 5 o. 

,^ppio Claudio Confoie figlino^ 
lo deirantecedgte parla per 
diuietare le dijfenfioni deUa 
•plebe. r agiona piu com 
raggiofo del collega apprejfo 
la moltitudine deHe dijfen^ 
filoni del popolo, o^a^viene 
alla mifchia col tribuno dr i 
abbandonato dati 'efjerchoì 

l66, 

C 

C Lelìaperchct e come fi par 
te dal Bj Torfena con le 
altre Vergini, u^. 
Campidoglio oniebebbe origU 
ne.-j^ 

Caffio Confole. 114 . 

Cefone Fabio Confole, i l ». vÀ 
in foccorfo del CoHega. x 1 5. 
mette infugai Tofcani.tiì^ 
và incontro gli Equi. aj_»^ 
foccorre il CoUega. 2 ; j . 

LL X figtiuoli 
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F 

F igliuoli di ^nco Mxrtio 
congiurano cStro di Lucio 
Tarquinio e l 'uccidono .53. 
Fabij s’offcrifcono al Senato di 
guerreggiar co i Feientit < ri 
rimangono vccifì, a;4. 

G 

G lunio Bruto congiura ci- 
tro iTarquinif ;eforta il 
"Popolo Bimano a feguttar- 
lo , e^ri unito con l ‘ejfercito 
ch'era aU'afJedio della città 
if ^rdea,caccia i Tiranni di 
J{oma. 85. chiamato primo 
Confole della nuoua Bep. di 
V^ma parla alla moltitudi. 
ne. 5>o. perfuade il Collega a 
ieporreil confolato.^z.par- 
la contro i Tarquinij nella 
reftitutione de' beni. sf 6. con- 
danna i fuoi figli a morire. 
1 o«. nà col Collega contro i 
yeiUti eiTarquintj e muore 
in quella batt<^lia. 102. 
Ciouentù romana congiura co- 
tro la nuoua libertà di R^ma 
5>5. è dif coperta la congiura 
td i congiurati fon condan- 
nati da' Confoli. $9. 

Caio Mutio promette al Senato 
d’vccidere il Rè Vorfena 
nel Compone come fi porta 
in quefiafattione. 115, 

Caio Martio fi mofira valoro- 
fo campione nell a prefa della 
città di Carialo. 1 5 8 parla 
cotro la plebe & è codànato 
da i Tribuni, i6ì. ragiona 
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con .zittio Tulio nella cìffà 
d 'ulntioy es'incamina a ven 
dicarfi cono la città di K_o- 
ma. 1 66, rifonde a Marc» 
Minucio ambafeiadore del- 
la Repub, 1 77. rijponde alla 
madre &ai yolfci e muom 
re,iB6, 

Caio ,Aquilio Confale saffron-* 
facon gli nemici e gli -pin- 
ce. 1Ì9. 

Caio Giulio Confale, no. 

Caie Manlio Confole sagj^tfia 
cenno i Tqfcani & è mor- 

to. 12 f. 

Caio Seruilio Confale. i J 5 * 

Caio Lettorio Tribun della Vie 
be rifonde al Conj ole Clau- 
dio. z6t. 

H 

H Erfilia piange nel Campo 
lo firatio de’ padri e de' 
maritili, 

Horatif ne fratelli dell'effer- 
cito romane prendono l’ar- 
me cannai treCuratij dell* 
ejfercito d’,Alba per bonor 
della pania e ne riportano 
la pittarla. 28. 

Horatio nionfante rifponde al- 
la fortlla e l'uccide ^i.é co- 
dannato a mortele, per le pre 
ghiere del padre è liberato, 
33 -, 

Horatio Vuluillo eletto Cefalo 
edifica il tempio di Cioue, 
109. 

Horatio Code i oppone al Rè 
Vorfena fui potè Subluio, m. 

Inter- 
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I 

I T^terregno come s' incititi 
dopo la morte di Romolo, i p 
L 

L Veio Tarquirtio dimanda 
d'effere fatto fuc ecfore £ 
jlnco Martio e l'ottiene. 47. 
guerreggia contro gli .Apio m 
Uni egli -pince q9.fi a:^qufn 
fa C9 i Sabini 1 egli vince la 
prima volta e li coftringe ap 
prejfo a dimandar pace con 
pattiyrintuitp^ glifiriti aU 
la natione Latina e riduce 
alla diuotione di F^oma quel 
la de gli Tofeani. 50. per il 
pronoflico della moglie dà 
yna fua figlinola a Seruio 
Tullio. $1. muore. 54. 
ludo Tarquinio genero di Ser- 
uìo Tullio fi ripone nella fe* 
dia reale, e ,fentito il fuoce^ 
ro dolerfi comanda eh» fia 
yccifo. ót.rimafo per yj’o« 
len-gaFj de'Fpmani dàprin 
àpio ad vngouerno tiranni» 
co ondevien dinominato Su» 
ptrbo. 6f. ordina parlamen- 
to fra i popoli del Latio, e, 
fentendofi rimprouerare te 
fue fcelerateo^^T^e da Turno 
Ber doni» il calunnia di tra- 
dimento. óg.ftabihfce co i 
detti popoli di guerreggiar i 
Sabini e nefee in quella fat» 
tione% & in altre valorofo 
guerriero.’jx.afedia perfett' 
anni U città de' Gabini , efe 
tCimpaironifcepoicon l'iui 
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ganno di Sejio fuo figliuolo» 
7j . vede certo prodigio, e 
manda all 'Oracolo di Delfa 
per inuefUgarne la cagione, 
-jS. fi rtuolge a debeUare i 
Fjittuli. 80. richiede la re» 
fiitution de' fuoi beni col 
me^T^o d'ambafciadori.96, 
perfuade i popoli yeientani, 
e i Tarquiniefi a muouer 
guerra a i Bimani loi. in* 
Ulta Torfena ad armarfi co- 
(ro i Bimani. 109, muore, 

»I2. 

Lucretia re/We alla violen^ 
di Sejio con le parole, e, do» 
lendofi d'ejferejìata violata 
s’uccide .82. 

Lucio Emilio Confole vince i 
Folfci. 111. Confole la fe- 
conda volta. 1^5. 

Lucio ralerio Confole s’ecgp^uf 
fa co i Volfci .lìó, 

Lucio C editto Tribun della “Pie 
be accufa Spurio Seruil.o i 
imprudenBanel guerreggia- 
re. 24 j. 

Lucio Furio Con/ole. 250 

Lucio Fmilio Mamerco Confo» 
le col Collega Fopifeo Giu- 
lio come fi regge nelle fortu- 
ne del la Bjp. 251. 

Lucio Vinario Confole. 254. 

M 

M Etie Tufetio mudato da 
gli .Albani al reggimen- 
to del loro elfercito parla co 
Tulio Hoftilio Bè dd BP- 
VtMÌ, ì6, r,maf(' fatto il do- 
minio 


T A V 

minio di Tulio Hoftilio è 
còfermato daeffo nella Dit» 
tatura }o. trjfe tradimento 
contrai P^omari. 

Marco f^aUrio, eletto Dittato- 
re, plaea la moltitudine , e fi 
muoue con effa contro i Sa- 
bini. i^S.trottainSenato che 
fi fodisf accia al popolo e de- 
pone il magifirato. 1 49. 

Menenio .Agrippa propone da 
parte del Senato partiti alla 
plebe, i^^.muore.iói. 

Marco Minucio Confale. 
perfuade G. Martio a depor 
Tarme chaueaprefo cotro la 
patria. 174. 

Marco Fabio Cofole difende gli 
alloggiamenti de I{pmani 
dalTinfidie de’ Volfci. 3 uS. 
fi muoue cole allega G. Man- 
lio contrai Tofeami, ritorna 
yittoriofo ^ricufa il trionfo, 
e rinuntia ilgouerno, 325. 

^ . 

N f'ma Tompilio è eletto 
ficcejfore di P^molo 19. 
rififoude agli Amb/feiadori 
romani, zo. accetta il gouer 
no.12. raddolcifce laferoci- 
tà de' l{j>mani,egli ride ve- 
nerabili a tutte le nationi 
tirconuicine.21. muore. 2^. 
0 

O Vimia Vergine Veflale » 
perche i fatta morire da* 
Coi^oli.2i9» "P 

P Vblio Lucretio Cofole. 1 20. 
Tubilo Valerio Cofole guer 
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reggia, col Collega T.tucrèn 
tiojcontro i Sabini e gli yin 
ce. I2J. 

Tubilo Toflumio’fonfole.itj, 
Tlebe romana perche fi muoue 
contro i patritij. i go.perche 
fi conduce nel monte Sacro, 
150. rifponde a gli Amba, 
feiadori del Senato, 1 5 j. ri- 
chiede il magifirato de’ Tri^ 
buni y e l'ottiene, 157. 
Toftumo Corninio Cofole fi par 
te con l 'hoSie contro i VoU 
fei,glifcon figge, efottomet* 
te le loro città all 'imperio 
diP^ma,\^j. 

Tubilo Minucio Confale, 
Troculo Virginio Confale tfee 
a guerreggiar con gli Equi, 
1 P 4 * 

Tubilo Valerio Confole. 247, 
riporta vittoria da i Veien- 
ti.2^% parlain Senato. 26^, 
Tublio Furio Confale, 

A. 

O Vinto Fabio Cofole. 20 ij 
vd contro gli Equi & i 
Volfci, e ritorna Vittorio- 
fe, 21 i.faccheggia i Veienti 
col collega G. Giulio, 121^ 

R Ornalo primo\Ej di Ejoma 
comegouerna 4. prouede 
a' bifogni de' fuoi cittadini 
col ratto delie femine Sabi- 
ne. j.prFde Herfiliaper mo- 
glie, 'pi, rijponde agli Am- 
bafeiadort di T.Tatio.i i.fi 
fà incontri ad Aerine , e li 
yince. 
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vince, e vince appreffo gli 
Antenati e i Crufiumini, 

• 1 a. V4 contro aT.T atio , e 
come poi s’unifconOy egouer- 
ncmo i due Fj egualmente, 
13. rimafo per la morte di 
T. Tatto vnìco F,è de' 
mani fconfigge i Fidenatiy 
& i Veienti . \6, vince la 
gente da Camerino^ èformi’‘ 
dabile nella guerra , dìuiene 
tiranno^ e muore, 1 8< 

s 

S orella or atio rimprouem 

ra al fratello la morte de* 
Curatij, 3 I. 

Seruio Tullio s impadronifce 
del regno di Fjtmay &■ fi c 3 - 
ferua con le vittorie di guer- 
ra t&i buoni reggimenti di 
pace. 5 6. rimprouera al ge- 
nero la fua crudeltà. 61, 
Seflo fgliuolo di Tarquinia Sif- 
perbo dà la città de’ Gabini 
nelle mani del padre per in- 
ganno , 74, s innamora di 
* Lucretia, e la sforo^a. 81. 
Spurio Lucretio Confole, lop, 
Seruilio Confole configlia come 
shabbiano a reprimere le 
furie della plebe. 135. con- 
forta la plebe a racchetarli^ 
eia conduce contro i yolfci, 

J37- 

Seditione come nafte nel popo- 
lo romano, 140. 

Spurio Caffo Confole coflrhge 
gli HernicitV’ i yolfci a di- 
mandar pace a Fpmanif & 
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afpiraappreffo a forfè tiran- 
no. 194. è citato , Ó" i con- 
dannato alla morte .xoi,ri- 
fpondeall'accufa, %o 6 , 

Seruio Cornelio Confole, zoi* 
pattouifce tregua co i ye, 
lenti, all. 

Spurio Largiofuccede nella Dit 
tatara ad .Aulo Sempronio, 
aao. 

Spurio Furio Confale faccbeg- 
già le campagne de gli Equi, 
aai . 

Spurio Seruilioy con l’aiuto del 
Collega .Aulo yirginio, vin- 
ce i Tofcani. x^p.ft difende 
dall' ac cuf a del TribunoCe- 
ditto. 14^. 

T yllo Hofiilio eletto fue* 
ceffore di T^umaTompi- 
lio procura di far guerrier» 
il popolo. 1..^. fi tnuoue con- 
tro l’ejfercìeoÌ'.ÀJba. 36, 
rifponde a Metto Fufetio ca- 
pitano di effo. zy. ritorna a 
Eoma trionfante col gioua- 
ne Horatio. 31. efce contro 
i y denti , e , chiamato Fu- 
fetio yfeopre il tradimento 
di lui, fi vendica del tradi- 
mento, e ritorna a f[ema vie 
toriofo. jó. vince la natio- 
ne Sabina 41.mM0re.4a. 
Tanaqu'l moglie di Lucid Tar 
quinio parla con Seruio T ul- 
li¥ della morte del marito e 
raccheta i tumulti del po- 
polo. 
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TuUta fglia minore diSeruìo 
Tullio recide il marito y e 
ferfuadeT arquinio a mari- 
twrftconejfa.^9. 

Turno Het don.o parla fra i 
popoli del Lstioy e riene re* 
cifodaefft per inganno dii, 
Tarquinia. 6 'p. 

Tarquinio CoUatino Confole ri* 
J^onde al Collega che’l per* 
fuade adepor U dignità con* 
foUre.9^. 

Tarquinio nome come fi ffitr* 

pa.9$» 

Tito Lucretio Confale, it}, 

Tito yetufio Confole, 142. 

Tito Geganio Confale, i 6 i* 

Tito yirginio Confale fi muom 
ue contro i y denti, 252. 

Tito Menenio Confale combat* 
te con pericolo contro i ye* 
tenti, CyCol foccorfo del Col* 
lega Horatio , rimangono 
yittoriofi i Bimani. 2|8« 
muore. 1^1, 

Tito iluintio Confale, i^ 6 .par 
la benignamente perocché 
tare le feditioni del popolo, 
25 %,raccheta appreso la di* 
fereut^a del Cokega co’ Tri* 

I L ì 


) I a: 

buni, \ yà contro gli 
Equi , e ne riporta rittoria, 
i66, 

V 

V .Alerio eletto Collega di 
Giunto Bruto. 9yrà con* 
tra i y denti , Cr i Tarqui* 
niefi ) e ritorna a Bpma rit* 
toriofa. 102. piange la mor* 
te del Collega. 104. dima* 
Sìra al popolo la fincerità 
fua, e l'amore della libertà, 
1 07, come fi difende dall'afm 
fedio del B^Torfena. 114.' 
muore. 123. 

yirginio Corsole efee fopra la 
città ài T ometta col Colle* 
ga Cafiio , e ritorna trioni 
fante. 1 24. 

yetufio Confule mandato m 
foccorfo de' popoli Latini 
metteinfugail nem/Vo.14^. 
Veturia madre di G. Mordo yd 
con la nuora » e prega il fi* 
gliuolo a riconcUiarfi con 
lapatria. 180. 
yopfeo Giulio Confole, 251* 
Vrbinìa yergine yeiiale per* 
che,e come è punita da' Con* 
foli. 255. 

1 Ti^E, 
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